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Девятый участокъ: Нагорно-Турансе!Я. 


Положене и предълы. 


Обширныя нагорныя страны по верхнимъ и среднимъ частямъ 
Яксарта и Оксуса издавна представляли любопытную, стоявшую 
особнякомь оть остального аз1ятекаго мёра, группу мелкихъ влад}- 
в, въ которыхь двЪ большя расы, аршская и туранская, жили 
перемфшавшись между собою, но не сливаясь виолн®. Только 
дважды на памяти исторш обитатели этахъ странъ приходили въ 
тЬеное соприкосновене съ другими народами стараго свфта: при 
АлександрЪ Македонскомъ, отражая не безь успбха завоеватель- 
ные его удары, и при ТимурЪ, который самъ вышель отсюда на 
завоеване мтра. ПослБ этихъь двухъь перюодовъ блеска, память о 
которыхъ и досель жива среди узбековь и таджиков, народы эти 
приходили въ забвене, впадали въ политическое‘ ничтожество и, 
по общей участи полуобразованныхь варваровъ, проявляли свое 
существовате только частыми войнами, воторыя велись, впрочем», 
не въ интересахь самихь народовъ, & по капризу и изъ личных 
выгодъ ихъ тирановъ-властителей. Мусульманство, проникшее сюда 
въ УШ столЬтш, придало особенно жесть, изув®рек характеръ 
этой безцёльной борьбЪ, и только укрФиило тоть деспотизмъ, ко- 
торый развилея подъ постояннымь владычествомь военнаго произ- 
вола и убиль нравственно нелишенное природныхъ способностей 
населеше Ферганы, Маанкала, Бадакшана и другихь междугор- 
ныхъ оазисовъ, не безь основаня ирославленныхъ поэзею Востока. 

Заняте нами, во второй половин настоящаго вЪка, низойй 
Сыръ-дарьи и Заилйскаго края привело’ насъ въ непосредственное 
прикосновене съ сфверной окранною наторнаго Турана, гд® тогда 
было довольно сильное ханство Коканъ и, въ сосфдетв% съ нимъ, 
еще боле могущественная Бухара. Въ пятнадцать льгь со вре- 
мени появлешя русскихь войскъ на Сыр и за Илей, участь этих 
двухъ варварскихь тосударствь естественно была рЫшена: вначи- 


я 
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тельная часть ихъ уже отошла къ Росаи, а надъ остатками он® 
получила вполн осязательное вляне, 

`Изь остальныхь владЪнйЙ нагорнаго Турана, Каралегинъ, Дар- 
вазь, Шугнанъ и Кудябъ пока извфстны намтъ только по именам 
или, самое большое, по распроснымь извзетфямь, а Бадакшань по 
повазащямь нЪеколькихь англйсвихь путешественниковъ. Виро- 
чемъ всЪ они лежать столь недалеко отъ русскихъ предфловъ, 
что, конечно, въ течеше какихъ-нибудь десяти лёть войдутв въ 
общий районъ нашего вмяшя, если не политичесваго и военнаго, 
то хоть экономическаго. Самый Афганисталеь, офверными своими 
предвлами, находится теперь отЪ нашихь южныхъ границь не 
боле какъ въ 400 верстахь, такъ что перефздь оть Самар- 
канда въ Балхьъ значительно короче перефзда оть Самарканда 
въ Перовскь. Ведфдетве этого и принимая во внимаше, что, съ 
Афганистаномъ Росся пока сношев!й не имВеть, мы можемт, взять 
за предЪлы нагорно-туранскато пограничнато, пространства: на 
сБверв сЪверную ‚гралицу Сыръ-дарьинской области по рёк Чу; 
на востокВ сначала 92 мерижанъ оть Ферро или восточных гра- 
ницы Сыръ-дарьинской области и Коканскаго. ханства, а потомъ 
вершины рЬкъ, внадающихь въ Оксъ; на юг долину Аму-дарьи 
до Кундуза, Хулума и Бааха, и на запад, степи туркменовъ, и 
киргазовъ бухарскихь, хивиновихь и нашихь, Такимъ образомтъ, 
разсмотрЬн!ю нашему будуть поддежаль, примфрно, 19,000 квад- 
ралныхъ миль, изъ которыхъ около половины  русскихъ влади. 

Вь смыслВ научнато изслфдовалия. этой обширной страны, она 
расиздается на’ двЪ, рЪзко отличныя одна отъ другой, части: с! 
верную и южную. Первзя, состоящая изъ руссвихь владъны, Ко- 
кана и части Бухарскаго ханства по Зеравшану и Акъ-харь\, 
хорошо’ изнБетна, ибо ныфеть астрономичесвя опредфдешя, съемки 
и множество описан, общихъ, и снещяльныхь; вторая же, къ ко- 
торой принадлежать Каратегинъ, Вохань, Дарвазь, Шугванъ, Ба- 
давщанъ, Кулябь и остальная часть бухарскихь влада, есть, до 
которой. степели, (егга. шоости а, и представляеть множество спор- 
ныхьъ вопросовь даже по географ и. 

Таблица астрономическихь пунктозь, числомъ вообще 50, 10 
казываеть, накъ бЪдна прочными основами. географя южной лоло- 
вины нагорнаго Туркестала или, точнфе, бассейна правыхъ при- 
токовъ Аму-дарьи, А как для этой же местности не, достаеть, и 
съемокъ сколько-нибудь надежныхь, то карту ее приходится чер- 
тить болфе иди менфо гадалельно. И хотя труды ангаекихь путе» 
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шественниковъ и географовъ’ Борнса; Вуда, ‹мирзы», и особенно 
Юля. значительно’ разсвяли: ‘географическ!й мракъ, господствовав* 
пый надъ этою страною при составлен!и относящихея до нея 
главъ Риттеревой ‹Азш»; но и донынф. составить вполн® надеж- 
ный ‘чертежь ел отакъ же’ почти певозмолгто, какъ было. четверть 
стод№Ия назадъ; когда появилась Циммерманова шпег-Азеп. Въ 
слВдующемь ‘изложени топографии будеть поэтому обращено осо 
бевное внимане на установлеме правильных. понят о мет 
ности по верховьямъ Окса, на Сколько ЭТО возможно при тепереш- 
немтъ состоявйи географической наукл: 


Топораия. 


Извфстно, что Гумбольдтт, устанавливая оротрафю Ази, приз 
зналь ›существоваше, въ. разематриваемомь лгространств%, двухъ 
торныхь системь, тянь-шаньской и болорской. ‘Эту послЪдиюю он 
причислиаъ. къ меридюнальнымь, подобио Уралу, Солимановымть, 
горамъ, Ливану и проч., и полагаль, что ось кряжа’ составляет 
съ мериданомъ уголь не болфе 9'/з°, къ сЪверо-западу.. СЪвер- 
нымъ концемъ. Бодорсвалю хребта считаль онъ.. урочище. Минъ-бу- 
лавъ въ Боролдайскихь или Каратауссвихь горахъ, тавъ что хре- 
бетъ этотъ являлся пересбкающимь Сыръ-дарью выше’ Андиджана 
иУша. Вблизи послВднато же. города предполагаль Гумбольдть 
пересвчеше, Бодора Тянь-шанемь, волбдств!е ‘чего тутъ, по ма 
нйо ‚его, образовалось осебеняо высокое надут1е, извЪстное вт, то. 
время подъ именемь Содиманова Трона, къ югу оть котораго въ 
ифкоторомь ›равелояни, именно под, 39\/4° широты, должен 
былт, начинаться Памиръ, знаменито нагорная ‘площадь, которую 
туземцы называютъ бами-луна, т.е. крышею  мрах Показане 
Вуда; бывшаго въ 1837 году у озера. Сармы-куля п. называвшахо 
Памиромтъ именно ‚эту. м®отность, (было, до которой степени, 
обойдено Гумбольдтомь, как. противор®чивиее другимь псточ- 
никамь, › по тажими» образомъ  посфяны “были. ‘первыя: несогластя 
между учеными. относительно самыхт. существенныхь мертЪ геогра 
{щ. Верхней Аз, : 

'Эти несогласия: особенно усилились въ. 1860, годах, посл от- 
крыйя въ, Петербург! одной, таинственной. рукопиек, едва ли пе. 
сочиненной Клапротомь» и во. многом противорчивией друтимь 

- источникам сьдвый о Бодорокомь нагорьв. Только новЪйше. 
21* 
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труды Юля и Федченко разсфяли до нЪкоторой степени  этоть 
теографичесьй мракъ и стфенили область «неизвфетныхь земель» 
до 3 или 3'/: тысячь квадратныхь миль, тдф и должны будупие 
путешественники отыскивать Памиръ и Болоръ. 

Что касается до Тянь-шаня, то основная черта его устрой- 
ства, протяжене отъ востока къ западу и отчасти къ юго-западу, 
указана Гумбольдломь вБрно. ‘Только’ система Небесныхь горъ 
оказышаетсл состоящею не изъ одной цфии, & изъ цБлаго ряда 
хребтов, болфе и болЪе расходящихся къ западу уже отъ горы 
Ханъ-Тенгри, т. е. далеко на востокф оть описываемаго простран- 
ства. Въ предфлахь Сыръ-дарьинской области и Кокана мы мо- 
жемъ насчитать восемь подобныхь цфией, которыя вс’ имЪютъ 
рзко обозначенные рельефы и равдфлены то узкими р%№чными 
долинами, то широкими низменностями. Ципи эти суть слё- 
дующи: 

1) Кара-тау, на сЪверо-западв Сыръ- дарьинской области, 
между Сыръ-дарьею и Чу. Хребеть этоть тянется отъ западо- 
сВверо-запада къ востоко-юго-востоку на 350 версть, начинаясь у 
мыса Кара-Муруна и оканчиваясь при верховьяхь рЁки Терси, 
близъ урочища Минъ-булака. Горы нигдф не достигаютъ сифжной 
линш, но на столько высоки, что м%етами на отклонахь ихь 
встрфчаются рощи, саксауловыя и можжевеловыя ‘у западнаго 
конца, лоеневыя и бересклетовыя у восточнаго, Выспия точки 
цфии, повидимому, находлтся близъ средины ея длины, у дороги 
изъ Туркестана въ Чулакъ, гдЪ есть вершины въ 7,000 футов, 
и затфмъ на востокъ отсюда до верховй ФБугуни Въ посл6дней 
уЪстности, т. е. за Чулакомъ, самое строеве хребта нЪсколько 
измфнлется: на сЪверВ его становится зам Ътною довольно ‘широ- 
хал гряда предгорй, Кичкине-Каратау, тогда какъ западнзе Чу- 
лака весь сфверный скать Каралау узокъ и круть. Восточную 
оконечность цфии образуют высоты Куюкь, которыя подходять къ 
рЬкь Ас и огибаются съ юга притоком ея Терсью. Залил 
между Асою и Таласомъ дежить болБе пли менфе ровная степь. 
Вь верховьяхь Терси, Каратау отдфлены плоскою сфдловиною 
отъ лежащаго на юг хребта Уртакъ-тау; а нфеколько западнЪе 
хь нимъ примыкаеть небольшой хребеть Боролдай, тянущся 
зерсть ва 100 между рЬкой того же имени и Арысомь и дости- 
таюцЦй до 3,500 футовъ падь моремъ. Каратауссюл горы 'рудо- 
носны; въ нихъ сще коканцы добывали мЪдь, свинець, желЪзо п 
даже золото, & руссше добавили въ этому каменный уголь, добы- ` 
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ваемый теперь въ`значительномъ количеств». Отлоге скаты хребта, 
на югь, орошенные рЪчками во многихъь мфФстахь, ‘по долинамъ 
постВднихь; годны для осфдлой культуры, а на болфе крутыхь и 
высокихь ребрахь его находять хоронйя лЬтня пастбища кочую- 
ие киргизы. Изъ переваловъ заслуживають внимая: Кошкаръ- 
атинскЙ, по дорог изъ Туркестана въ Сузакъ, Турланск!й, на 
пути оттуда же въ Чулакъ, и Куюкъ, по большой дорог изъ Чем- 
кента въ Аулье-ата. 

2) Кирмизынь Алатау, на нашихь картахъ обыкновенно назы- 
ваемый Александровскимь хребтомъ, есть длинная, снфговая цфиь, 
тянущаясл, почти въ широт 42° 30’, оть Аулье-ата до Буамскаго 
ущелья, т. е. на 360 верстъ. Выспия ея точки, между меридтанами 
Кара-балты и Токмака, конечно не ниже 14,000 футовъ, но къ 
Аулье-ала она постепенно падаетъ. При этомъ сЪверная подошва 
кряжа вообщь ниже, чЪиъ южнал, слВдовательно южный скалъне- 
много короче сЪфвернаго. Оъ обопхъ ихъ, но преимущественно съ 
посл дняго; бВгуть многочисленныя рёчки, данники Чу и Таласа, 
и на сЪверномъ встрЪчаются довольно большие хвойные и листвен- 
ные лфса, вездь, гдВ вершины хребта одЪты снфгами. СЪперная, 
т. е. причуйская равиина, сначала, подъ горами версть на пять, 
представляеть плодородвую почву (подъ условемь, конечно, оро- 
шен!я), потомъ степную твердо-глинистую и накопець песчаную; 
лежащая на югф оть Киртизынъ-Алатау долина Таласа версть на 
сто оть Аулье-ата къ востоку есть широкая степь, но потомъ, выше 
смятя Каракола и Учь-кокъ-сал, обращается въ дв горныя т}- 
снины, по которымъ проходять лишь выючиыя тропы на’ р. Суса- 
мыръ. Поперечную дорогу черезъ выеокую часть Александровскаго 
хребта, въ предфлахь Сыръ-дарьинской области, мы знаемъ только 
одну; именно тропинку на’ юто-западъ оть Мерке въ долину Кара- 
кола; но ближе къ Аулье-ата проходы становятся чаще, хотя во 
неудобны для колесной Фзды по крутости спусковъ. 

3) Уртакъ-тау есть самая болыпая и въ то же время назме- 
но извфстная изъ всфхъ лежалцихь сЪверн%е Сыръ-дарьи горнахл 
‹цВиь, которая отдфляеть воды Таласа отъ водъ Чирчика и Нарыпа. 
Она связана съ Киргизынъ-Алатау горвымъ узломъ Сусамыръ, оть 
котораго и паправляетел въ юто-замаду подъ разными назваями — 
КарабуринсыйЙ хребеть, Авъ-сай и т. п., которымъ, однако же, 
лучше предпочесть Уртакъ-тау, принятое гг. Струве и СВверцо- 
вымЪъ. Невозможно указать, которое изъ пяти ‘западныхь развЪт- 
вленй ел есть главное, такъ какъ геологическое и даже топогра- 
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фическое ‚ строеше ихъ еще недовольно извстно, а потому” соб- 
ственно для облегченя памяти мы примемь нанболфе сЪверное; 
которое притомъ есть дфйствительный водораздфль Таласа, Чир- 
чика и частью Арысв. Вся эта цфль снфговая, оть самато Суса- 
мыра до истоковь Арнса, Уйгуна и Аксал, притока Терси, гдф гора 
Аксай иметь болфе 14,800 футовъ надъ моремъ. Главный изъ ие- 
реваловь, ведущихь чрезъ эту цфиь, Карабуринскй, съ Карабуры 
на Чоткалъь, имфеть свыше 10,000 футовъ; высоты, болфе восточ- 
ныхь намь неизвстны. К западу, т. е. къ сторон Яскачу и Ма- 
шата, горы Уртакъ-гау постепенно падають п, наконець, отъ Яскичу 
уступают мфсто равнин, по которой быстрый дотолв Арыеъ на- 
чинаеть тёчь медленно и часто образовать’ глубовегомуты. 

4 и 5). Четыре юго-западных вфтви Уртакъ-тау; охватывающия 
и вметВ раздВаяющия на части бассейнъ Чирчика, не имфють на 
нашихь новыхъ картахъ особыхь назван!й, хотя представляют до- 
вольно высомя горныя цфпи: Слфдуя прежней терминологи, мы 
назовемъ здфсь Амзикуртомь: ту’ изъ нихъ, которая лежить запад- 
нЪфе другихъ и даеть пачало Келесу и лвымъь притовамъ Арыса. 
Вь ней, пБроятно, есть вершины до 7,000 футовъ высоты, ибо сбЪ- 
таюпия на западь р®чки 1% на столько многоводны, что’ дають 
воду для орошешя даже рисовыхъ полей. СОкать къ Келесу, впро- 
- чем, отлогь, и душ по долин этой рЪки видить высок горы 
только на дальнемъ восточномьъ горизонт, тогда какъ съ залада 
рву сопровождаеть высоый и крутой уваль, за которымь степь 
уже постепенно спускается къ Сыръ-дарьВ. Послвднёе отроги Кы- 
зыкурта на юго-западъ достигають окрестностей Ташкента и выше 
'НН!азбека стфоняють долину Чирчика съ сфвера. | 

НанболЪе восточная изъ четырехъ паралельныхь цией,’ отхо- 
дящихь оть Уртакъ-тау на юго-западе, есть’ Чоткажьская, отдЪ- 
ляющая Нарынъ и Сыръ-дарью’ отъ лёваго ‘истока Чирчика, назы- 
ваемаго Чоткаломъ. Топографя ел мало извЪстна, хотямы знаем 
съ одной стороны, что южный ея скать не доходить до Сыра, а съ 
другой, что‘и на сЪверЪ; вдоль рёки Чоткала, она оставляеть до- 
лину, конечно, ие широкую, ногодную для осбдлостей. Горы’ между 
Кызыкуртомь и Чоткаломь, по объимь сторонамъь рфки Пскома, 
еще менфеоизвфотны, а что до западной половины’ Чоткальской 
цфии, лежащей въ палнихь владвЕйяхь, то слВдуеть заметить, что 
она, по мёрф падешя высоты, становится боле широкою и,‘ ст- 
снивъ сфверными своими отрогами доливу Чирчика выше ЕМазбева, 
съ другой стороны распадается ва много отдфльныхь `второстенен- 
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ныхь кряжей, извёетныхь подъ именемь Кендирз-тау, Курамин- 
сдихъ гор и Моюль-тау. Послдьйй массив подходить къ самому 
руслу Сыръ-дарьи противъ Ходжента, тогда какъ Кендыръ-тау пи- 
тають ключами рфку Ангренъ и пересфкають близъ Тляу прямую 
дорогу изъ Ташкента въ Кокалъ. 

6) Переходя ‘па ютъ оть’Ферганы, т. е. оть долины Сырт-дарыт, 
занятой Коканекимь ханствомъ, мы встрёчаемъ‘ большую снзговую 
цВпь, которую прежде вазывали Акъ-тау-Исфера, Кашгаръ-дава- 
номъ п ‘проч. п которую; въ наше время, для избфжаная сбивчи- 
вости, г. Федченко предложиль называть просто Южно-коканскими 
торамн. Хребеть этоть значительно выше вебхъ перечисленных и 
еще’ на’ меридатЪ Ходжента имфеть вершины боле 20,000 футовъ 
падъ моремъ. Кавъ всф первостепенных торныя ции, онъ имВеть 
ЦЁлую’ систему предгорй, или второстепанныхь цией, параллель- 
выхъ ему и вёроятно составляющихь гребни осадочныхъ пластовъ, 
прислоненныхь въ основной кристаллической оси. Изъ-за этихъ-то 
второстепенныхь торъ беруть начало многочнеленные притоки Вх 
семи или’ обьмн тлавныхь торныхь р$къ, которыя направляются кб 
Сыръ-дарьф съ юга, изь тлавнато енЪ®гового хребта, и по большей 
части имфють при верховьяхь обширные ледники, обетавленные 
пиками въ 18,19. и 20,000 футовъ надъ моремъ, Слёдуя Федчений, 
Струве и Кушакевичу, главные перевалы черезь Южно-кокансюя 
горы; ведушле въ бассейны’ Аму-дарьт и Заравшана, суть: 1) на 
ноетоЕВ Тереко-дабана, ведущий въ Каптарь; 2) сосфдн!Й ему съ 
запада Шарть-дабань, который служить какъ для ‘обхода камени- 
стао "Герекъ-дабана лтомь; такь и для проникновеня изъ Фер- 
таны въ Верхнй ‘лай ‘(Баши-Алай); `3) Джсиплыкь — съ Акт: 
буры“ на верховья Жизыяь-су; 4) Казук», высотою до 13,000 
футовв, и Исфайрамь, менфе 12,000: ‘оба `педутъ на Алай, 
причёмь послбдий отличается отсутстмемь снфговь и мат- 
костью покрытаго травой грунта; 5) Караказука, въ верховт- 
ахъ Аксу, одного ‘изъ притоковь Соха, среди’ ледника и окру- 
жающихь его высокихь пиковь, имфегь до 14,000 футовъ; 6) 
Таракь, у вершины’ другого притока Соха же; 7) Джиптыкь, 
при исток” Испары, по’пути изъ селешя Варухъ въ Кара- 
титень, ведеть черезь ‘ледникъ уровскаго, слагающийся изъ 
семи вЪтвей, боковыя. ‘морены которыхъ’ зам тны” и по слит 
ихъ ‘въ одинь дедяной’ потокъ. Его положене ‘на ‘`‘меридан® 
Испары заставляоть” сомнёвалться ‘вв’ пяти-десятиверстной длин 
лежащаго отсюда на югь зеравшанскаго ледника, который, вфролтно, 


много. короче. 8) Кыркз-булакь, съ соотвЪтственнымь ему въ с%- 
верной вфтви, рездвоившейся тутъ цпи, Кумбелеме. Ехо высота 
простирается до 13,300 футовъ, и тропинка выводить къ Янги? 
Саббаку, на Зеравшан%. Весь путь оть Ходжента очень гористь и 
труденъ. 9) Лучинский п Бисмандинский перевалы на пути между 
`Ура-тюбе и Обурдипомь—первый въ хребтв Чуйхар»-тау, & второй 
пь Мальузаръ, лежащемь сЪверифе рфчки Салзара. ЗдЪсь горы 
уже значительно понижаются; но все еще южная цфль, Чуйхарь 
или Осмуть-тау, имфеть снЪговыя вершины, съ очень крутыми епу- 
сками къ сторон® Зеравшана. 

За мериманомъ Ура-тюбе, объ ти спускаются за сифжную 
линйо, и потому самому дфлаются проходимыми гораздо чаще; а 
вдоль дороги изъ Джизака въ Самаркандь образують даже двое на- 
туральныхь широкихь воротъ. Оставляя на время ихъ описане, мы 
вернемся еще разъ къ собственно Южно-коканскимъ горамъ. Выше 
уже было замфчено, что он пмфютъ высовя предгорья, въ род№ 
Черныхь горъ на Кавказ®, и чтоэти предгорья прорываются вс ми 
ТВками, текущими съ глалнаго хребта къ сфверу. РазумЪется, при 
такихъ прорывахт образуются узвыя, каменистыл ущелья, и они-то 
одна изъ главиёйшихъ трудностей при слФдовантя изъ Ферганы на 
Алай, въ Каралегить п въ долину верхняго Зеравшана. Обыкно- 
зенно выше этихь ущелй рЪки оказываютсл составляющимися изъ 
трехъ, четырехъ потоковъ, которыс текутъ не только съ юга, но 
такще съ востока п запада. Долинами боковыхь рчекъ пользуются, 
чтобы слФдовать съ одной главной рЪки на другую, безъ обхода 
торпыхъ отроговъ по подгорной плоскости; Такъ, напримЗръ, пе- 
рефвшатютт изь Соха въ Шагимарданъ; по проходу Кордунъ пере- 
заливалоть съ верхозй Исфайрама на Акъ-буру, паправляющуюся 
сналала па востокт, а потомъ на с№веръ, къ Учъ-кургану и Мар- 
тплану. Переваль Кордунъ, вирочемъ, очень высокъ (13,500 „фу- 
товъ) и принадлежить въ числу трудныхъ; да п вся сосфдияя ‘ему 
страиа, такъ-называемый Малый Алай (Кочи-Алай), одна изъ са- 
мыхъ суровыхь алыийскихь м%стностей, Это какъ бы натроможде- 
ше торъ, болже пли менфе хаотическое, не единственное, вирочемт, 
ть Юкно-кованскихь горахь. Въ Ходжентекомь увзл% орографи- 
ческая запутанность еще сложифе и самыл торы образують уже не 
два, а три или даже четыре ряда параллельно лежащихъ вершину, 
причемъ пространства между цфилми являють какъ бы террасы, ча- 
сто ровныя и тотда служания лФтовками (яйлау) для киртизовъ, 
частйю изрытыя глубокими оврагами; Тань, на югЪ отъ Ходжента, 
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мы. побвдовательно находимъ: отромную пирамидальную гору’Сар- 
кать (25,000 футовъ?), сь цфлою грушпою окрестныхь вершинъ 
большой высоты. У подошвы ихъ, съ сфвера, на 10—11,000 фу- 
товъ, лежать террасы Тюя-яйлау и Исфане-куль; затФмь слфдують 
снова вряжи Тангузлыкъ, Шулуктунъ, Шуртка, Биляслывъ, Катта- 
Билисынъ и Бишь-Иста, постепенно становясь ‘все ниже и ниже и, 
нажонець, ниспадая въ долину Костакозъ. Но и эта долина, нахо- 
дящаяся почти на одномъ уровн® съ Сыръ-дарьею, еще не состав- 
ляеть предёла параллельныхь подъемовъ въ Ходжентскомь уфзд», 
потому что у самой Сыръ-дарьи встр8чается рядъ небольшихъ хол- 
мовЪ, Рухавскихъ высотъ, которыя также тянутся отъ востока къ 
западу. Террасовидное устройство горъ въ Ходжентскомъ уфзд№ 
выказывается съ особенною ясностю по р Босанды, кото- 
рая распущена на арыки не только по окончательномь выход® 
ея на подгорную низменность, но и тораздо раньше того, въ 
торахь, гдф, по берегамъ ея, встрёчаются довольно обширныя 
котловины. То же можно сказать и про сфверный склонъ Южно- 
коканскаго хребта, далфе на восток, по Бокаргану, ИспарЪ, Соху 
и проч, 

Возвращаясь на западъ оть Ура-тюбе, мы можемъ замЪтить, 
что цфиь Мальузарь не высока: сбфгающия съ нея рфчки отли- 
чаются маловодемьъ и потому всф пропадають въ степи, недалеко 
отъ подошвы хребта. СоотвЪтственно тому и проходы черезъ горы 
менфе высоки и затруднительны, хотя, напримёръ, дороги на югь 
оть Замина, по проходамъ Кара-мазару и Джаманъ-вя, принадяе- 
жать къ плохимъ выючнымъ тропинкамъ. Только у Джизака, при 
прорыв на сЪверь рфки Санзара, образовалось ущелье, по кото- 
рому существуеть колесный путь. За нимъ, къ западу, Мальгузар- 
сыя горы принимаютъ уже назвазе Нуратинскихь, и тянутся въ 
западо-свверо-западу, постепенно понижаясь и, наконецъ, почти 
терлясь въ степи, такъ что среди ихъ не только ручьи, но и ко- 
лодцы становятся р®дкостью. Съ сфвера на югь онЪ проходимы ^ 
всюду, хотя нерфдко представляются очень каменистыми, что за- 
трудняеть движене. Офверные ихь склоны короче и круче южныхъ, 
ц потому стевающ!е съ нихъ, въ пространств между Джизакомъ и 
Темиръ-Кобукомъ, ключи столь маловодны, что далеко не доходять 
до лежащаго въ степи оз. Тузъ-Кале, продолженья Санзара. Самымъ 
крайнимь проявлешемъ того поднятйя, которое образовало Нура- 
тинсвя горы, можно считать разбросанныя по степи отдфльныя 
массивы: Суз, Каратау и Буканскя горы. Это, вфродтно, были 
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острова въ томъ первобытномъ мор; которато’ ‹лабый обтатокъ 
представляеть Аральское, озеро. 

Циь Осмутъ-тау, ирерываемая также иирокою падью на пути 
изъ Джизака въ Самаркандь, продолжается западнзе этой пади 
отдфльными продолговатыми кряжами: Тодунъ-тау, ' Караче-тау и 
Акъ-тау, до меридЛана бухарской крёпостцыНураты ‘или даже н%- 
сколько’ далфе, тд подиятйя печезають въ степи. Между этими 
кряжамн и торами Нуратинскими сушществуеть рядъ вотловинъ, 
совершенно степныхь и слабо орошенныхь ручьями, которые сб%- 
тають съ Нура-тау; но’ теряются далево ие доходя до’ русла’ Зе- 
равшана. За то на югъ отсюда, вдоль именно этой‘рёки, лежить 
садъ Средней Аз, знаменитал плодородемь долина ЛИ/анкаль, 
которая; налавииеь н®сколько выше Пянджикента, только западие 
Кермине сливается ‘съ широкою бухарскотю’ степью. 

7) Маикаль обставленъ съ юга новою, параллельною экватору, 
пи; которая во многихь м$стахъ ‘едва-ли ие болве высока, чём 
Южно-кокансмя торы; Имени ей еще’ не дано досель, а потому 
можно будеть назвать ее Жаратеинскимь  хребтомъ. Начало’ этого 
хребта, повидимому, можно искать на югЬ оть высокой (8,000 фу- 
товъ) долины Алая, ‘на которую’ путешественники выходять съ с- 
вера’ черезь: переваль 'Исфайражь и’которая тянется отсюда верстъ 
на’60-—70 къ востоку, вдоль рёки Кизыль-су или’Сурхаба. ЗдЪеь 
именно, ‘на Алаж, Федченко вид®ль, лежащую примрно  подиь 
391/а° пгироты, отромную горную пфиь, со-снфговыми” вершинами 
до 24—25,000 футовъ. надъ моремъ, ло всей вфроятности сосвд- 
ними знаменитому Памиру. Эта цфль на восток доходить до ме- 
рижана Терекъ-дабана; но западное ея продолжеше не могло быть 
выслВжено путешественникомъ, п потому остается сомнфше, тож- 
дественна ли она съ тою, ‘которая опредфлительно. обозначается 
на мериданв зеравшанскато ледника и потомъь все время идеть 
вдоль Зеравшана съ юга: Эта послфдняя, во всякомъ случа, есть ^ 
уже самъ по ‘себф первокласеный хребеть; увЪичанный  снЪ®гами 
боле чфыъ на 150 вереть и имзюлий общую длину до 250 версгь, 
т. е; почти столько же, сколько Альпы отъ Монъ-Розы до Среди- 
земнатго моря. Восточная половина: ции, до меридана Варзими- 
нара; осмотрёна лишь отчасти‘изь долинъ Зералшана и Ятнау и 
отличается именно тёмъ, что русло послЬдней рфки раздВляеть 
ее на два параллельные кряжа: южный, главный, и сЪверный, под- 
чиненный, но пуЪюпий до 12,000 футовь падь моремъ; Западе 
Варзнминара изслВдования были подробие, и потому мы знаем 
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здфсь высок! (12,000 футовь) переваль Мура, ведущий оть’ озера 
Искендеръ-куля въ бассейнъ Аму-дарьи, черезъ обширный ледникъ. 
Залфь самое озеро Искендеръ-куль есть небольшой, но’чието аль: 
пск водоемъ, на высотВ” 7,250 футовъ, съ горами по окрест- 
ностямъ до 20,000 футовъ (Чатъ-дара). Западие его; отроги боль- 
шой Каратегииской цфии, высотою до 11—12,000 футовъ, разсы- 
паютея хаотически между рЪчками Артучи, Кштуть и Маманъ и 
съ ними вмвств достигають самато русла Зеравитана, тдф отмёча- 
лись на прежнихь картахъ именемъ Вассанъ-тау. Вообще вся’ до- 
лина Зеравшана, оть ледника ‘почти до самато Пянджикента, & 
равно долины Фана и составляющихь его Ягнау и Искендерт-су, 
столь плотно обставлены этими горами и южными отрогами Осмутъ- 
тау, что небольшия долинки встр®чаются лишь въ немногихь м- 
стахъ, напримёръ у Пальдарака; Янги-Соббава, Сарвада. Жители 
этихьъ торныхь ущелй очень мало занимаются земледвлемт именно 
иотому; что количество ровной’ земли весьма незначительно, а уст 
ройетво террасъ по горнымъ отвлонамъ, довольно ‘впрочемь НН 
страненное, не вездф возможно или удобно. Е 

8) Слдя Каратегинскй хребеть западиве меридана ава 
конта, мы видимъ, что ‘онъ раздфляется на двЪ цфли, которыя 
отстоять одна отъ другой на 40 и болфе версть; и притомъ по- 
степенно расходятся къ западу. СЪверную изь нихъ принято у 
нась называть ИТажусябскими торами, & южную Бухаринь и Со- 
болевъ, по распросамъ; называють Котнз-кую и Куютанэ-тау: 
Остающееся ‘между пими ‘пространство  составляеть бассейнь рёки 
Кошка-дарьи, ‘проходящей чрезь ПШахреябеь и Карши. 06% ци 
до’ меридана Китаба довольно высоки, ‘но потомъ’ постепенно па- 
дають, ‘еБверная не доходя Джама и окончательно на меридан® 
Кермипе, южная къ сторон® Аму-дарьи у Хаджа-саля, ‘не достигая 
вирочемьъ до’ этого пункта верст на 15—20. Многоводность рки 
Авъ-дарьи, ‘тлавнаго ‘истока Кошка-дарьн, показывает, что эта 
рЬка, во-первыхь, вытекаеть изъ большихь сифжныхь горь, а во- 
вторыхь берегь начало довольно далеко на востокз оть Шахреяб- | 
са, напримвуь на мерианЪ Исвендеръ-куля или немного залад- 
не его, но изь части Каратегинскихь горъ, называемыхь  Фанъ- 
тау. Выходы изъ бассейна Кошка-дарьи на сЪверъ, чрезъ Шахр- | 
сябейн горы, довольно многочисленны; мы’ энаемь ихъ пять: 1). 
оть Фарабата въ Пянджкенть; 2) оть Фарабала же въ Ургуть — 
оба’ трудные; 3) изъ Китаба на Каратюбе въ Самаркандь, `двой- 
ной перевадь; 4) между тии же пунктами черезь Маныеъ, также 
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двойной, и 5) изъ Макрыта въ Самаркандь. О дорог же изъ Кар- 
ши въ Самаркандъь черезь Джамъ можно сказаль, что встрёчаю- 
яса по ней невысовшя горы проходимы почти во зефхь напраз- 
леняхь и джлають только путь каменистымъ. На юг оть Шахр- 
сябса прежыя распросныя карты показывають дорогу черезъ горы 
Коталь-кугь въ Термезъ, а на юго-востокъ отъ Карши, поперекъ 
тхь же горъ, идеть, слфдул карт® Бухарина, путь въ Дарванъ; 
прямо же на югъ, отъ Карши, къ Ходжа-саля, путешественник 
встрёчаеть ровную степь. 

Съ переходомъ за. Каратегинсыл горы и Котанъ-кугъ, мы всгу- 
паемъ въ область географш болфе или менфе проблематической. 
Здфеь уже нельзя слфдить за направленемь торныхь хребтовъ, 
исчислять перевалы чрезъ нихь, указывать снфжныя вершины и 
т. п.) нельзя даже указать съ достовёрйостью самыя названия гор- 
ныхь цфией. Поэтому приходится, для составленя сколько-нибудь 
правильнаго поняття о рельефф страны, обратиться къ изученю 
паправленя главныхь рфчныхь долинъ, о которыхь кое-как св%- 
дъня есть. Базою для такого изучешя удобнфе всего принять:р%ку 
Сурхабъ, которая, подъ именемъ Кизылъ-су, орошаеть Алай и ко- 
торой устье лежитъ на мерианв Талихана, т. е. тремя градусами 
западниЪе истоковъ, По свфдЪямъ Федченки, съ которыми соглас- 
ны и прочйя, общее направлен!е этой р8ки отъ сфверо-востока на 
юго-западь не подвергается существеннымъ перемфнамъ на всемъ 
протяженш рёчной долины, т. е. на 400 верстъ. Итакъ, мы имВемь 
одну сторону въ трехъугольникй, котораго другой бокъ есть Ка- 
ралегинскй хребеть (съ Южно-коканскими горами и Котанъ-тау), 
& трейй, долина Аму-дарьи, отъ устья Сурхаба ‘до Верки пли 
Ходжа-саля. Въ этомъ трехъугольник, горы, ограничиваюция его 
съ сВзеро-запада ин служапйя истоками водъ, постепенно повы- 
шаются въ востоку, & потому есть большая вЪзролтность, что на- 
чала всЪхъ орошающихь его рфкъ лежать значительно восточн®е 
уст, т, е. что рфки эти бодфе или менфе параллельны Сурхабу, 
Если же это такъ, то и раздфляюние рёчныя долины хребты тя- 
нутся въ томъ же направлен, представляя такимъ образомъ крайно 
къ юто-заладу лучи вферообразнаго разв твлешя Тянь-шанл. Этоть 
зыводъ, съ которымьъ согласны всф доселв имфюнйяся свёдфна, 
не лишенъ важности въ орографическомь смыслв, ибо исключаеть 
совершенно изъ страны, по правому берегу Сурхаба, существоваше 
отроговъ и подчиненныхь цфией Бодорекой системы. Относительно 
же строешя и высоты кражей опред®лительныхь данныхь нфть, ц 


— 333 — 


все, что можно сказать по этимъ вопросалгь, состоить, во-первых, 
въ догадЕ®, что нфкоторые изъ хребтовь должны быть довольно 
высоки (ибо рёки въ 250 — 300 версть длиною могуть быть на- 
полняемы въ здЪшнемъ сухомъ климат только таяшемъ сн®говъ), 
а во-вторыхь въ томъ, что ни одинъ изъ хребтовъ не доходить 
до главнаго русла Аму-дарьи, за исключешемъ развЪ лежащатго 
между Сурхабомь и Абъ-Гиссаромъ, который обрамливаеть долину 
Окса увалами выше и ниже Хазрети-Имама. РЬчныя долины, о 
которыхъ сказано выше, суть слБлуюнйя: Ширраватъ-дарьи, Бай- 
сунъ-дарьи, Тапалака и Задди-дарьи или Абъ-Гиссара, съ правымъ 
притокомъ Караталомъ. На которую изъ этихь рфкъ приводить 
находящайся въ Фанъ-тау переваль Мура, пока неизвЪстно, но ка- 
жется на Гиссаръ. м 

За Сурхабомъ, до самой дороги изъ Кундуза чрезъ Бадакшанъ 
къ Сары-кулю, мы находимся въ стран загадочнаго устройства, 
тдВ даже направленйя, число и назвая главныхъ р№къ недовольно 
извЪстны. Для облегченя памяти ‘можно, однако, представить себ 
здЪсь слЗдующую схему. Р$ка Сурхабъ или Кизылъ-су еще ‘въ 
верхнемь КаратегинЪ принимаеть приходящую съ востока р$ку 
Мукъ-су или Акъ-су. Эта р$ка, повидимому, течеть лишь въ двухь 
переходахъ южнЪе озера Кара-куля, принадлежащаго къ систем 
Тарима. Ото версть ниже чЪмь Акъ-су, сливается съ Сурхабомъ 
другая вЪтвь верхняго Окса, стокъ озера Дзарикъ-куля, принимаю- 
щиго р№ку Болоръ. Эта рЪка, самое озеро Дзарикъ и городъ Бо- 
лоръ принадлежать, впрочемъ, къ предметамъ нанболЪе спорнымъ, 
хотя общая длина Болорскаго потока должна быть не менфе 350 
версть. Ниже его устья, опять во ста верстахъ, происходоть слёя- 
ве Сурхаба съ Пянджемъ, главнымь истокомъ Аму-дарьи, ‘беру- 
щимъ начало въ озерахъ Сары-куль и Баркалъ-Ясинъ. ЗдЪеь мы 
уже на болЪе твердой почв, по крайней ифрЪ относительно вер- 
ховмй этой рви; но все же не знаемъ ед теченя между 37-ю и 38-ю 
параллелями, на пространствЬ около 200 версть. За Паянджемь, 
прим®рно въ 50 верстахъ, протекаеть Коюиа или Бадакшанская 
вЪтвь Оса, в потомъ, верстахъ во ста ниже, Акъ-Серай и далфе; 
въ семидесяти верстахь, Абъ-Хулумъ, послднЙ данникъ Аму-дарьи 
съ юга, изъ Гиндукуша. Какъ-бы, однако, ни были недостаточны 
всЪ изложенныя сейчась схематичесмя указания на рЪьчную сЪть 
перховй Аму-дарьи за Сурхабомь, несомн®ино, что главное напра- 
влеше потоковъ здЪеь съ юго-востока къ сфверо-западу, слфдова- 
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тельно’ периендикулярно тяньшаньской системв и соотвфтетвенно 
направлению Гималаи по правой сторон% Инда. 

Принявъ этотъ ваглядь на нагорье въ верховьяхь Окса, мы 
можемъ сказать, что имл Болорсколо хребта. можеть быть присвоено 
лишь тому водораздлу, который начинается подъ 37° широты, 
южнфе Барнать-Ясина, и оканчивается у Алал, подъ 39'/3° пи- 
роты, слВдовательно имветъ не болЪе 310 верстъ длины. Водораз- 
дЪль этоть принадлежить въ числу высочайшихь на земномь щарв; 
хотя едва-ли въ немъ есть вершины въ 28—29,000 футовъ, какъ 
въ Гимала%. НанболЪе высокое поднлтие; повидимому, встрёчается па 
сВверф, тамъ, гдф подходить отроги Тянь-шаня. По крайней м®рЪ, 
веть иввЪстя, что горы на еБвер отъ Кара-куля напоминають по вы- 
сотф Гималаю, да и въ Заалайскомь хребтЪ Федченко видль вер- 
шины въ 24—25,000 футовъ. Здфсь же, т. е. подъ. 39° ш., начи- 
нается рядъ плоскогорй, который тянетея вдоль всего болорскахо 
водораздь ла и` носить назваше Памира, прославленнаго еще со 
временъ Марко Поло, который замфуиль, что, туземцы считають эту 
страну крышею. мйра, откуда веб окрестныя горы представляются. 
лежащами у ногъ наблюдателя и гдЪ  воздухь столь рёдокъ: что 
не поддерживаеть, огня. Плоскогоря эти тянутся за 37° ш. въ югу 
и, быть можеть, даже составляють одно плато, соотвЪтственно тому, 
что товорвлъ - о. Памир Сонъ-юнъ, дававийй ему ло 500 версть 
протяжен1я. Восточной ‘окраиной этой высокой страны, кажется, 
служить хребеть. Кивыль-ярть\ видфиный, Шау, Тейуордомь н 
Каульбарсомь изь Капиара; ‘но вирочемь этотъ вопросъ еще тре- 
буетъ разъисвешя, Соедниля прежьйя свфдфнйя съ Новыми, мы мо- 
жемь составить 060% сльдующее ионае:о проходимости Болорскаго 
нагорья ‚ст востока ‘на, западъ. На юго-зацадЪ отв: озера Кара-куля 
зедеть къ озеру Дзарикъ-кулю переваль, по которому. въ. 1759. г. 
китайсви войска преслфдовали сторонниковь Джана-Ходжи. ЗатВмъ 
карта Шау изображаеть въ широтахь, 37 — 39° проходы Оно, Ва- 
тавхапфь, Кара-су м Бурзупть, которыхь подожеше впрочемь 
плохо ‘иввфетно. Несомнфнно же существуюние. проходы. суть: Сары- 
вульск, при верховьяхь Панда, ‘на высот 15,600 футовъ. и 

. среди горъ въ 19,500, и_Баркать-Ясиневй, на высот 13,200, оба 
плоев1е, тавъ что на Барналь-ЯсинЪ изъ одного, п: того же озера, 
быть можегь, вытекать ручьн въ ‘сторон Окел и къ сторон 
Таряма. Этимъ ночерпывается все, что мы знаемь, пт общихль чер- 
тахь, о строеши собственно Волорсвой цфии, ‘или, . правильн\е, 
зодоразд®льной лини, 


— 885 — 


Что касйется до западныхь ел предгорй, до ‘подчиненныхь ей. 
цфпей, которыя наполилютБ Каралтегинъ, ТШугнанъ, Дарвазъ, Ва- 
ханъ и Бадакшанъ, то эдЪеь расположене горъ столько желиро- 
блемалично, какь рёчная сЪть, и чтобы выйдти изъ этого хаоса, 
удобифе. всего будегь принять слёдующее изложене географ/и этихь 
местностей, сдфланное Юлемъ, хотя. при этомъ’ придется смфшать 
топографио съ политической теографлей. Самый сфверный истокъ 
Окса и, вфроятно, послв Пянджа, самый многоводный есть, как 
извфетно, Сурхабъ или `Кизылъ-еу, котораго начало ‘видфль Фед- 
ченко на АлаЪ. Онъ орошаеть сначала Каратегинъ, гдф очень из 
вилисть и быстръ ом тдВ проходить подъ стВнамн Гарма и Оары- 
пуля, лежащихъ другъ около друга, на противоположныхь берегахь 
р5ки, которой глубина. здесь достигаеть сажени. Много’ мелкихъ 
рчекъ впадаеть въ него, и долина застроена деревнями: о жители 
которыхъ, повидимому, не’ нуждаются въ заграничной торговл и 
живугь произведен!ями одной собственной земли, къ числу. вото- 
рыхъ принадлежать: золото, превосходное желЪзо, соль, лошадини 
разные садовые, и полевые плоды: Населене достигает, в$роятио; 
100,000 душь: Въ начатВ -налиего вЪка’ эта страна управлялась 
государемь Дарваза, который’ изгналь туземную династию; оно. по- 
Томь эта династ!я была возотановлеца, пока’ ть новфйшее время 
револющя оне подвергла ее завлсимости отв’ Кокана. 

По выходь изъ Каралегина’Оурхабъ орошаеть. Кулябекое хан- 
ство, которое бодЪе или ‘менфе’ соотвЪлетвуеть стариннымь владф- 
нмь Хотль и Вахшь, гдб уже вы ХовфкВ были’ цефеупие города 
и торговля. Мы еще ничего вфрнаго не знаемь’ объ этой пемлЪз 
«то повидимому это есть равянна, хорошо и. издавна. населенная. 
Слфды давней цивилизащи сохранились эдфеь ‘въ видь Шулы-сан- 
гиналили Каменнаго моста, извфетнаго уже Тимуру: 

Слише Сурхаба’ съ Ианджемь на современныхь” картахь изо- 
бражается лишь въ нфеколькихь верстахь“сВзерне устья бадак- 
шанекой  иВтви’ Оса, пли рёки’ Кошки; но ‘это сесть не боле” жавуь, 
предиоложенте; › основанное на картв Вуда, тдф въ этом мфеть 
поназаль безъимянный прийокв”Нянджа». Напротньь, валоснованит 
маршрута изъ Шарвана въ Кулябь, приводимаго” Мавартнеемая 
‘должно скорЪе думать, что Сурхабь вливается въ’ Пяиджь по 
крайней мВр® въ 45 верстахь выше, т, е. еВвернЪе Кокши, Пяидахь 
или “Плидиа есть ваавы БИ изъ истоков Аму-дарьи, котораго 
начало видфль Вудь под 3722’ 6, ш., 90°29/ в, да В такъ-назы 
ваемомь Вахан, тдВ озеро Сары-куль дежить на дысоть 15 ‚609 
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фут. и обставлено торами въ 19,000 ф. Но за пстокь можеть 
быть принята и другая вЪтвь, Шархадь, вытекающая на юго-во- 
стокВ отъ Сары-куля, изъ озера Баркать-Ясинъ, Это посльднее 
озеро лежить на Маломъ Памирь *), тогда вакъ Сары-куль зани- 
маетъ средину Большаго. Идя вверхъ по Шархаду, оть мфста с0е- 
диненя двухъ потоковъ, встрёчаешь, въ 63 верстахь отъ этого 
пункта, послёднюю передъь переваломъ деревню Патуръ; вообще 
эта долина хорошо населена и жители еа богаты скотомъ, въ ча- 
стности лошадьми мелкой породы и аками. Дома ихъ построены 
изъ камня. По долин Шархада, иначе называемой Сары-Чапанъь, 
проходили неодвократно завоеватели изъ восточнаго Туркестана въ 
бассейнъ Аму-дарьи, напр. въ 1503 — 1515 годахъ султавъ Абу- 
бекръ, въ 1529 г. его сывъ, Саидъ-хань кашгарсвй. Эта же до- 
лина, безъ сомнЪфйя, служила дорогою для Хюснъ-Цана, пазвавшаго 
ее въ своемь дневникЪ Помило, и вфроятно по ней слдовать 
Марко-Поло. Пяиджъ, версть на 100 отъ слитя обоихъ главныхь 
своихъь истоковъ, имЪеть, въ предфлахь Вахана, долину едва въ 
нЪсколько сотъь саженъ ширины и нитдЪ болфе полутора версты. Эта 
долина населена пародомь персидскаго происхождешя, но отата- 
рившимся. Бывший въ Петербург грекъ Патогось, вЪролтно также 
англ ЙскЙ агенть, какъ и вс повфйиие изслфдовители Аму-дарьи, 
товорилъ, что вполнЪ повимая образовапныхь людей Вахана и Ба- 
дактана, употребляющихь чисто персидск языкъ, онъ плохо ра- 
зумЪаь простолюдиновь. Все владЪше Ваханъ раздфлено на че- 
тыре округа: Иштрахъ, Хандуть, Испянджь и Сары-Чапанъ, ко- 
ихъ повелитель (миръ) есть вассаль Бадакшана. Изъ Вахана суще- 
ствуеть ифсколько проходовъ чрезъ Гандукушь въ Читралъ. * 

По выходь изъ Вахана въ предфлы вассальнаго ему владея 
Ишкашыъ, Пянджъ поварачиваеть ва сЪверо-западь, и скоро’ на 
правомъ 6го берегу начинается государство Шитнанъ, знаменитое 
своими рубиновыми копями, которыл нын® опустфли и вовсе не 
разработывалотся. Залмъ рЪка вступаеть въ страну неизвфстную, 
тдЪ должны быть владЪшя: Рошанъ, вассальное Бадакшану, и по- 
томъ Дарвазъ п Кулябъ, независимыя. Въ каждой изъ этих земель 
народь говорить особымъ ланкомъ; но всЪ иеповфдують инитскую 


*) Юль вообще пасчитываеть семь Памировь Алитуръ, Хурдъ наи Малый, 
Жаллиь или Большой, Харгоши или Зал'Й, Сарисъ, Раиз-куль и Татдумбалит. 
Самый сАверпый изъ них», Рант-куль, попазаиь имъ подъ 38'/:° ш, южиье 
Алан, Его свверную окраину, съ горами въ 24,000 ф., пидфль Федченко, 
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вру: Въ ДарвазЪ, на р. Пяндж есть мость; бодфе же объ этой 
землиц» мы ничего не знаемъ. 

Кокша, трей большой истокъ Окса, обыкновенно называемый 
туземцами Бадактанской рфкой, потому что она проходить мимо 
этого города, вытекаеть изъ Гундукуша двумя рукавами: Джермъ 
и Вардожь, которыхь дЪйствительное протлжене мало известно, 
такъ что туземцы считаютъ именно джермекую вВтвь главнымъ ис- 
токомь всей Аму-дарьи и вызодять ее изъ озера. Долины этой 
высокой страны называются Куренъ, Анджумаль и Парайдиъ, п 
ихь жители зависять оть Джерма. Куранъ (Куланъ) извьстенъ быть 
уже Хюенъ-цану. Вардожь, восточная вЪтвь Кокши,. составляется 
изъ мелкихъ рЁчекь близъ Зебака, который намесенъ па карту еще 
Вудомъ.. Вь верховьяхь двухъ изъ этихь рёчевъ находятся пере- 
валы черезь Гиндукушь въ.Читраль, называемые Дорахъ п Нук- 
сант. Вардожская вЪфтвь Кокши орошаеть одпу изъ лучшихь до- 
линъ Бадакшана; джермская же, прежде, чЪмь выйдти къ городу 
Фейзабату, прорывается по узкому ущелью. 

Рка Кокша ниже Бадакшана протекаеть по `холмистому и на- 
селенному округу Яфталу и по. вассальной землицз Пазаку или 
Шахръ-и-Бузурку. На л№вомъ же ея берегу тянутся равнины, среди 
которыхъ нфкогда находился большой городь Химчанъ. Въ Кокшу 
послфдовательно впадаютъ слфва рВчки: Дараимъ, Тешканъ, Нави 
и Машадъ. При устьЪ Тешкана стоить укрфплеше Зафадрь, боль- 
шой сторожевой пункть Бадакшана. Р»ка Машадъь заимствует 
свое ния оть города, чрезъь который протеклеть п который нахо- 
дится на дорогь изъ Фейзабада въ Кундузъ. Н%сколько южнфе 
этого города лежитъ крёпостна Килаогант (Кила-Афганъ), погра- 
ничный пость къ сторонф афганскихь владЪнй, лежалий однакоже 
на бадакшанской землЪ. 

Таково строене налорных» частей туркестанскаго пограничнаго, 
пространства. Теперь посмотримъ на т№ равнины, которыя стелются 
у подошвы горъ. Ихь можно насчитать семь, составляющихь, впро- 
чемъ, не болве какъ междугорныя развЪтвденя одной, при-араль- 
ской. Самая крайняя къ сЪверу есть при-чуйскал, которая начи- 
нается у подошвы горъ Каратау п Киргизынтъ-Алатау и тянется 
до рёки Чу. Подгорная ея часть, по притокамь рЪки Курогаты, 
имфетъ нЪфоколько оазисовъ, годныхь для земледь я, п то же лвле- 
не, хотя въ меньшемь объем, представляють нЪкоторыя м\ета 
у сФвернаго поднолыя Каратау. Но, отойдя отъ горъ персть ца 
5—6, мы уже встр®чаемт, на восток голую твердо-гплинистую стель, 
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а на запад» покрытые саксауломъ пески. Вдоль же самой Чу, 
также по берегамъ озера Кара-кудя и по низозьямь Таласа, тя- 
нугся широки подосы камышей. Что касается до верхней части 
долины Таласа, къ юго-востоку оть Аулье-ата, то, несмотря на 
близость горь съ юга и сЪвера, эта долина имфющая ширину м%- 
стами до 8 версть, совершенно степная, съ твердо-глинистою или 
хрящеватою почвою. Велфдетые этого, на веемъ протяженти бас- 
сейновъ таласскаго и чуйскаго, въ предзлахъ Сыръ-дарьинской 
области, едва-ли можеть быть найдено подъ землед®льчесшя осфд- 
дости боле 15 квадратныхь миль, несмотря на то, что равнины 
здЪсь занимають свыше 1,000 миль. Съ военной точки эры я это 
очень важно, ибо показываеть, что трудно у поднолия Каратау и 
Киаргизынъ-Алатау учредить хорошую линшю русскихь селен; а 
безъ этой лин связь низовй Сыръ-дарьи съ ЗаилЙскимъ краемъ 
будеть всегда ненадежна и въ случаЪ какихъ-либо волнешй въ 
Туркестанскомъ праф распространеню ихъ на сфверь, за Чу, не 
будетъ никакого препятствия. 

Вторая большая равнина на описываемомъ пространствЪ есть 
покатая къ западу страна между Сыръ-дарьею и горами Каратау, 
Кызыкуртомь и Кендыръ-тау, протяжешемь около 500 квадрат- 
ныхьъ миль. Здфсь находится, въ настоящее время, центръ русской 
власти въ Средней Азш, Ташкенть, и цфлый рядъ другихъ горо- 
довъ и селенй, издавня существующихъ. Обиме воды въ рёчкахь, 
сбъгающихь съ горъ, особенно же въ Арысь, ЧирчикЪ и Ангрен%, 
дало тугь возможность скучитьсл значительному осздлому ‘населе- 
ню. Впрочемъь ве должно представлять себ эту страну одною 
сплошь воздфланною равниною, въ родё Ломбард. Совезмъ на- 
протива: зален®юния, воздвланныя пространства тянутся полосами 
только вдоль рчекъ и проведенныхь изъ нихъ арыковь и въ сумм 
составляютъ едва-ли ‘боле 125 квадратныхь миль; остальная п1о- 
щадь есть степь, часто глинисто-каменистая, вблизи торъ, частио 
песчаво-глинистал, по близости Сыръ-дарья. Замфтимъ, что густота 
туземнаго мусульманскаго населешя, которое для своихъ полей 
разбираеть почти всю воду, годную для орошешя, дзлаетъ весьма 
затруднительнымь основане въ этомъ кра® собственно русскихъ 
колонЙ, этого необходимато условя нашего гбеподетва въ Туран. 

Другая при-дарьинская равнина есть знаменитая Ферлана пли 
мфетность около Кокана, Маргилава, Намангама и пр.) вообще 
долива Сыра, отъ выхода изъ горъь Нарына и Кульши до Ходжента. 
Високе хребты, оботавляющие ее съ сВвера, съ востока и особенно 
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65 юга, дають начало значительному числу многоводныхь рёчекъ, 
которыя, по выходв на плоскость, веюду распущены на арыки и 
потому орошають большую половину страны. Не должно, однако, 
думать, чтобы и здЪеь палящее среднеаз1ятское солнце не сдфлало 
своего дфла, т. е. не обратило части края въ пустыню. Напротьвъ, 
м$ста ближайпия къ Сыръ-дарьЪ, на сЪверъ отъ Кокана, пред- 
ставляють полосу песковь отъ 10 до 20 версть шириною и болфе 
80 версть длиною. Культурная же часть Ферганы, прославленная 
еще султаномъ Баберомъ, занимаеть въ сумм не боле 110 ква- 
дратныхь миль. $ 

Широкая плодородная долина Фергана на запад отъ Ходжента 
переходить въ узкую полосу воздФланной зелли, тянущуюся по 
подгорью Мальгузара и Нуратау. СБвернфе этой полосы, въ ка- 
кихъ-нибудь 4—5 верстахъ оть горъ, начинается уже степь, кото- 
рая простирается до самыхь низовй Сиръ-дарьи и. до Аральскаго 
моря. Первоначально, въ пространствь между Ходжентомъ, Джи- 
закомъ и Чиназомъ, она еще представляеть твердую почву, быть 
можеть’ даже способную для осЪдлой колонизации, если’ провести 
волу изъ Сыръ-дарьи; но за дорогою изъ Чиназа въ Джизажт скоро 
обращается въ песчаную степь, известную подь именемь Казылъ- 
кумъ п столь ще пустынную, какъ лежаше на сЪверВ отъ Сыръ- 
дарьи' Каракумы. Изрдка встрфчаются тугь трава и кусты сак- 
саула, преимущественно вблизи Сырь и Яны-дарьн; но и этиуъ 
скуднымь дарамъ природы трозить немалое истреблене отъь вы- 
рубки саксаула на топливо. Для осфдлой жизни, по южной стран 
Кизыль-кума едва-ли можно найдти больше 12 квадратныхь миль, 
и только посл большихъ тидротехническихъ работъ можетъ удасться 
расширить эту площадь до 40—50 миль. 

Вдоль по Зеравшану тянется, столь же знаменитал какъ Фер- 
гана, долина Л анкаль, этоть садъ Средней Авш. Благодаря иску- 
ственному раздфленю рёки на два больше рукава, Акъ-дарью и 
Кара-дарью, и на множество мелкихъ арыковъ, площадь Манкала 
и равнины бухарской представляеть рядъ пышно-зеленыхь план- 
таший, которыя кормятъ мфстное сосфднее кочевое населеше ише- 
ницею, просомъ, джугарою, рисомъь и пр., и производить множе- 
ство культурныхь растенй: марену, хлопокъ, индиго и т, п. Ноп 
здЪеь нужно не предаваться обольщенио. По весьма основатель- 
ному расчету. Соболева, все пространство воздВланной части’ зе- 
равшанской долины ниже Пянджикента простирается не свыше 
83 квадралныхь миль, и это еще въ бдагопиятные годы, т. е, 
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когда р№ка многоводна; въ маловодные же годы значительная часть 
бухарской равнины обращается въ степь. Сухая степная атмосфера 
и палящее солнце до того ‘убиваютъ въ этихъ частяхъ Средней 
Азш всякую органическую жизнь, что даже на высот 8,000 фу- 
товъ, въ одной широт съ Самаркаданомъ, именно на Ала, тя- 
пущемся между двумя сифговыми хребтами, мы находимъ слегка 
лишь травянистую степь, а самые отклоны сифговыхь юлно-кокан- 
скохъ горъ, кромё ущелй, почти совершенно пустынны. 

Подобную МЧанкалу плодоносную полосу земли представляетъ 
зодоемь рёки Кошка-дарьи или Шахрсябской рЪки. Но площадь 
этого ‘оазиса гораздо меньше, именно едва-ли превосходить 25 
квадратныхь миль. Тавимъ образомъ, въ предфлахь изслфдован- 
ныхъ частей Туранскаго пограничнаго пространства, т.е. на 4,500 
квадратных миляхъ, мы можемъ насчитать не боле 378 квадрат- 
ныхь миль, годныхь для осфдлостей, именно: 


Въ при-чуйской стран ое 15 
По Арысу, Чирчику и Ангрен... ... 125 
ВБ Ферганф и линогиг Лезиро од ЗИ НО ове АО 
Зо’Зерязищиурян" оои долях вы Аср 388 
По: Кошжазхарь В зоо. и вии ла лаб 
По мелкимъ рЪчкамъ внутри торъ Южно-коканскихт 

и другихь, дд. о. „зева 


И если еще присоединимъ сюда ту часть при-яксартекихь сте- 
пей, которая можеть быть орошена изъ этой рки безъ доведеня 
ея до степи не-судоходной, то вфроятное пространство культурной 
почвы возрастаеть до 450 ввадратныхъ миль, т. е. до одной дв*®- 
надцатой части протященя края. Вся остальная площадь - его го- 
дится только длл кочевой жизни, или не тодится ни для какой, 
Если ще, за всЪуъ тфмъ, мы находимъ въ этой стран около 
1,600,000 душь населения, то это объясняется лишь спльнымъ пло- 
дородемъ почвы въ тЬхъ мфстахь, гдф она орошена, п, едва ли 
еще не боле, скромностью. среднеазятцевь въ ихъ потребностях, 
ихъ привычкой довольствоваться немногимъ. Для сравненйя стонтъ 
вспомнить Египеть, который имфетъ обработанной почвы пе боле 
510 квадратных миль, а жителей 2,900;000 дупть. 

Описаше равнивъ, орошаемыхь Аму-дарьею (въ верхнихъ ея 
частяхъ), а также ея протоками, не можеть быть довольно точно 
потому, что мы вообще мало знаемъ географию этихъ странь, Зна- 
менитйщая изъ вдфшнихь долинъ ‘есть бадавшанскал, лежалцал, 
хакъ теперь иввфетно, на высот отъ 3,500 до 5,000 футовъ падь 
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моремъ. ‹Туземцы ‘и’ чужестранцы, по’ словамь Борнса; съ востор- 
томъ говорять о БадавшанЪ, его рощахъ, плодахъ, цвфтахь и со- 
ловьяхъ»; но количество квадратныхъ миль, годныхъ здЪсь подъ куль- 
туру, остается намъ неиавЪстпымъ. Долина собственно Аму-дарьи, на 
запал отъ Хазретъ-Имана н Термеза быстро переходить въ степь. 
И если непосредственно у русла р№ки мы находимь камыши и ву- 
старники, то, во-первыхъ, не вездЪ, а во-вторыхь растительность эта 
не есть доказалельство, что м№ста, ею запятыл, годны для учреж- 
деня городовъ и селевй. Напротивъ, зналительная часть при- 
брежй Аму-дарьи затопляется во время перодическихь разливовъ 
ея, слЪдовательно не’ можеть быть занята осздлостями. Дан ко- 
чевники лфтомъ держатся вдали отъ нея, благодаря множеству на- 
сЪкомыхь въ камышахъ и кустахъ, тревожащихь скотъ, такъ что, 
въ строгомъ смысль слова, эта долина, бываетъ заселена лишь съ 
ноября по мартъ, когда туркмены становятся на зимовки. Но до- 
пустимъ, что ве тодныя для’ культуры долины аму-дарьинскаго 
бассейна имфютъ столько же протяженя, какъ выръ-дарьнисвйя, 
т. е. 225 квадратныхь миль. (ве считая, конечно, Хиву), и что он% 
пе менфе плодородны: въ результаль для цфлаго паторно-туран- 
скаго пробтранства получится 603 квадратныхь мили, т. е, одна 
двадцатая часть страны. Равнинъ и горныхъ отклонов®, орошае- 
мыхь дождями и-тодныхь для обработки, быть можеть, найдется 
на половину, т, е, 300. квадратныхь миль; но не нужно забывать, 
что атмосферное орошен!е есть такая р®дкость въ Средней Аз, 
что на него расчитывать въ землед®лЁи очень рисковано. Бызаютъ 
тоды, что на’ поля, засфянныя весною, по влажной ночвЪ, въ тече- 
ве лЪта не падаеть и капли дождя, и когда весь всходъ поги- 
бдеть. По свидтельству Федченко п лругихъ путешественниковъ, 
даже горные хребты, съ вершинами въ 16—16,000 футовъ, т. е 
покрытыми свфгомъ, имЪють отклоны, большею частью, пустын- 
ные, и, наприм$ръ, междугорная площадь Алай, лежащая ва 8,000 
футовъ надъ моремь п между двухъ снфжныхь цфией, все же есть 
степь. 


Производительность страны, 


Эти физико-географичесвя указаня на общий видъ нагорнаго 
Турана даютъ уже нЪФкоторое понят!е о томЪ, что можно ожидать 
оть него въ. ботанико-географическомь смысль. Но нужно зам- 
тить, что если принять въ соображене одни оазисы, то край пред- 
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ставляеть большое разнообразе л богатство растительности, Чтобы 
характеризовать самымъ нагляднымь образомъ здЪшнюю флору, 
довольно сказать, что къ составу ея принадлежать: шелковица, 
ииндельное дерево, виноградъ, марена, хлопокъ п рисъ, если не 
возд, то, по крайней мЁрЪ, ьъ боле низкихь и теплыхь мфстахъ. 
Одно перечислеше прочихъ культурныхь растенй, дающихъ часто 
огромные урожаи, покажеть, что изъ всфхъ нашихь азятскихь ок- 
раиьъ, за исключешемъ” южно-усурйской и средне-амурской, это 
самая благодатная и нвиболве обфщающая въ будущемъ, 

Главное хлёбное растеве здёшнихъ полей есть пшеница,» кото- 
рой четыре сорта различающихся по цвфту, Эбъему и взсу зерна. 
Урожан, въ м®стахъ орошенныхъ кававами, простираются до самъ- 
тридцати п’ бол№е; ины колеблются отъ 25 до 60 копфекъ за пудт. 
Посл сбора пшепицы, обыкновенно сбють на тёхъ же поляхъ 
просо, кукурузу, мавъ, морковь и т. п. 

Просо — второй по важности зерновой продукть края, дающий 
иногда урожан‘самъ-четыреста, самъ-пятьсоть. Его сфють не только 
осфдлые жители страны, но и кочевники, гд® позволаеть мЪстность. 
Мелкое просо, или купакъ, собирается, главнымъ образомъ, для 
приготовленя ифстнаго палатка — бузы. 

Джугаря, или бухарское сорго, даеть также огромные урожан 
и потому употребляется въ большомь количеств, огобенно 6%д- 
нымъ паселенемь, тавъ какъ стоить дешево, оть 20 до 30 ко- 
п\фекъ за пудъ. Въ сухомъ вид идетъ на кориъ молодымъ живот- 
нымъ; солома же употребляетея ‘на подстилку и на циновки. 

Ячмень разводется для корма лошадей; рожь вообще: засЪвается 
р%№дко. 

Горохъ и чечевицу также разводять мало. Ленъ воздвлывается 
только для сЪмлнъ и для волокна, } 

Людцерна, пли дженушка, есть важнйшая кормовая трава, за- 
с}ваемая на вспаханной п орошенной почвЪ, гдб одни п т же 
сфмена продолжають давать урожаи три года и каждый годъ по 
2—3 укоса (правильнфе, ужина), 

Рись разводится въ т№хъ мёстахь, гдЪ возможно обильно оро- 
шеше, и даеть среде урожаи самъ-тридцаль, т. е. далеко меньше, 
ЧЪмъ въ южной Ами. ЦЪна его отъ 75 до 100 копфекъ за пудь. 

Хлопокъ — главное культурное растеше въ наибол%е тенлыхь 
мвстахь Турапа, папримёръ въ М1анкал®, ФерганВ и о вфкото- 
рымъ прибрежьныь Аму-дарьи. Несмотря на дорольно хлопотаивый 
уходъ за нимъ, весною при посадк® и осенью при сборЪ плодовъ, 
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одна десятина земли, имъ засфянная, можеть давать ежегодно до 
90 рублей чистато барыша. Но. къ сожалЬню, срелиеазятцы ле 
умфютъ довольно тщательно приготовлять хлопчатую бумагу на 
продажу, и потому зд шей хлопокъ, отъ самой природы устуиаю- 
щЙ американскому по длинЪ п крЪпости волокна, цфнится гораздо 
ниже его. Если же ввестн улучшенную обработку, какъ думалъ 
сдлать купець Хлудовъ «въ Ходжентекомъ убздВ, то можно ля- 
шиться сонсзмъ барышей. 

Табак есть довольно распространенный пролуктъ полеводства 
во всемъ Туркестан; разведене его сдфлало особые успфхи со 
времени водворешя въ странф русскяхъ. Купцами Первушинымь 
и Федоровым разведены даже н% которые сорты американскаго 
п турецкаго табака. 

Таковы главныя произведен!я среднеазуятскаго полеводства. Не- 
смотря на все ихъ разнообразе, жители Туркестана занимаются 
предпочтительно не ими, а садовыми деревьями и огородными о\0- 
щами, Причина тому частйо вкусъ, любовь къ фруктамъ, частю 
же гораздо большая доходность садоводства въ сравнени съ обра- 
боткой полей. СОлвдующия садовыя растеня составляютъ главные 
предметы заботь жителей Туркестана: 

Виноградъ, по Ханыкову, тринадцати сортовъ, паъ которыхъ 
иные годны на вино, приготовляемое особенно со времени волво- 
ренйя въ стран русскихъ. Большая часть винограда, впрочемъ, по- 
требляется въ видф ягодъ, свфжихьъ пли сухихъ (кишмииа) — лю- 
бимаго средне-азлятскато лакомства» Вяноградная лоза на зиму тре- 
буть укрытия; за то въ удачный годъ даеть урожан болфе 10,000 
пудовъ съ десятины, 

Абрикосы или урюкъ — самый обыкновенный въ Средней Азия 
фруктъ, множества породъ, изъ которыхъ особенно известны на- 
мантанскя, 

Персики трехъ породу. 

Гранаты, особенно распространенныя въ ШахрсябеВ. 

Смоковница, растетъ почти повсеместно среди полей. 

Яблоки, множества, породъ, разсаживаются везд, гдё пришлось, 
и, требуя мало ухода, продаются очень дешево. 

Групп, столь превосходныя въ умфренно-влажномъ климат 
Франции, оказываются хуже подъ. сухимъ небомь Турава. 

Айва даетъ плоды, употребляемые среднеазлтцами въ пищу ва- 
реными и запечеными. 

Вишин туранскя рьдко бывають сладкаго вкуса, 
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Миндаленое дерево разводится преимущественно въ Шахреабев: 

Тутовое ‘дерево есть предметь ‘особаго внимая среднеазйят- 
срихъ садовииковъ, такъ-какъ въ одно. времл даеть и вкусные 
плоды, и необходимые для шелководетва листья. 

фФисташиикь даетъь въ изобили орЪхи, употребляемые въ огром- 
номъ количеств, почти тавъ же, какъ у нась подсолнечники. Но 
смола, которую даеть это дерево, остается безъ употреблешя, или, 
точифе, ея вовсе не добываютъ. 

Грецкй орЪхь водится въ дикомъ состояши по ущельямь и 
долинамъ въ горахъ; орфхи употребляются на масло, 

Лжигда — одно изъ лучпихь подфлочныхь деревьевъ. 

Внебый тополь, папротивъ, непригоденъ для этого, но даетъ 
тЪнь среднеазятскимь садамъ, которые обыкновенно обставлены 
ими, подобно тому какъ въ привислянскомь кра. 

Отородничество производить въ изобилии 1% же овощи, что у 
насъ: свеклу, морковь, р®льку, капусту, лукъ, огурцы, тыквы и 
особенно превосходные арбузы и дыни, которыя достигають иногда 
исполинскихь ‘размёровъ, Макъ, разводимый часто на огородахъ, 
частшю по полямъ, идеть на масло, и, до иЪ№которой степени, на 
приготовлев{е ошума. Впрочемъ ошумъ, употребляемый туземцами 
для куреня, бильшею част привозится изъ-за Гиндукуша. Дру- 
тя, дающя масло, растешя суть: вунджутъ, каперсы, ленъ, под- 
солнечиикъ и орЪхи. 

Для добывалйя красокъ служать марена, живокость, мальва, 
хошениль. Но независимо отъ колеровъ, достигаемыхь съ помощью 
привозимыхь изъ Росси сандала, а изъ Инди индиго, среднеазятцы 
для своихъ пеетрыхъ матер употребляють много красокъ мине- 
ральныхъ, изъ которыхъ иныя ‘добываются ‘въ краж, тлф, впро- 
чемь, не умфють пхъ хорошо обработывать, Г 

Вообще эксплуаташя минеральныхь богатетвъ страны ая 
тораздо меньше успвховъ, ч№мъ пользовале растительными про- 
дуктами, что и ‘естественно, ибо въ этомъ случа требуются на- 
утныл свфдёня изв хим!т, механики, металлургии и пр., которыхъ, 
конечно, среднеазятцы не нмфють, Слфдующе минералы извле- 
хаются изъ горъ Турана кавъ туземцами, такъ отчасти и рус- 
СЕИМи: 

Каменный уголь — самый дратоцёнимй продукть въ страж, 
тдЪ топливомь слултть либо кизякь (въ степи), либо дрова изъ 
фруктовыхь деревьевь (въ городахъ). Въ настолщее время, камен- 
пый уголь добывается, въ налихъ владЪн!яхь: 1) между Чемкен- 
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томъь и Аулье-ата, въ вершин® рки Боролдая (татариновская 
хопь), гдВ на 1872 годъ назначено было къ выработкв 150,000 пу- 
довъ; 2) близь деревни Ходжакента, въ 80 верстахъ отъ Тали 
кента, и 3) въ 40 верстахь на югъ оть Ходжента, въ урочищ® 
Кокине-сай. Татариновскй уголь, обходянийся съ доставкою въ 
устьямь Арыса до 32 копфекъ за пудъ, потребляется преимуще- 
ственно пароходами аральской флотил\и; ходжакентекй, купца’Пер- 
вушина, сбывается въ Ташкентъ, по 25 копфекъ за’ пудъ, & коки- 
несайсьйй въ Ходженть *). 

Желёзныя руды извфстны во многихъ частяхъ края, напри- 
м®ръ на рЪкВ Пскемв, въ 70 верстахь оть Ташкента (62°/о же- 
л№за), по ключу Карамкуль близъ первушинской каменнноугольной 
копи (555/65), въ турланскомъ горномъ проход Каратауескихь 
торъ (49/0), по рёкамъ Аузгену, Суундыку и Кокъ-к\о въ тВхъ 
же торахъ, у станши Тюльке-башъ чемкентско-аульеатинской до- 
роги и въ нфкоторыхь другихь мВетахъ русскато Туркестана. По 
недостатку капиталовъ на устройство заводовъ, а можеть быть и 
изъ опасенйя недостатка топлива, разработки всёхъ этихъ рудъ 
не производится. Что же касается до туземныхь владён!й Турана, 
то въ нихъ, если и есть довольно многочисленныя м#сторожденя 
желфза, выработка металла все-тави ничтожна; по невфжеству ту- 
земцевь въ горномъ дВлВ и неимфншю большихъ заводскихъь пе- 
чей, замфняемыхь ручными торнами. Таково, напримВръ, желёзное 
производство по Кетменъ-тюбе, на восток оть Намангана. Велфд- 
стые этого, средневиятцы всю свою желзпую посуду и утварь 
получають изъ Роса, п только мелыя вещи выдвлываются ими 
паъ желфза мфетнаго. 

М8дь найдена въ иЪфсволькихь мфстахъ русскаго Туркестана, 
наприм®ръ, на рЪкВ Чигиръ-тасВ, въ Чемкентскомъ уЪфздЪ, гд® 
есть руды съ содержашемь 32/о металла, по рфк® Карамкулю; 
близъ первушинской каменноугольной копи (8°/о); но она не вы* 
работывается. Напротивъ, свинець выплавляется изъ руды; нахо- 
дящейся по рёкВ Кокъ-кпо, въ Каратаусскихь горахъ, и содержа- 
щей болфе 50°/о метала. ЗдЪеь добывають до 3,000 пудовъ еже- 


*) Тахариновск!й уголь даеть 62°/» полусиекающегося кокса и 82% дету- 
чихъ вещеетвъ: слфдовательно, всего стареть изъ него 94°/, но за то опъ 
содержить 8% сфры, портящей котлы, Первушиисюй уголь даеть слишкомъ 
много (46%) летучихь зеществь и мало (869/6) твердаго угля, но за то содер- 
жить мене сБры. * 
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тодно. Другое свинцовое мфсторождеше извфстно по рфкф Кокъ-су, 
притоку Чирчика, тдф процентное содержазе менфе выгодно, 
именно лишь 23°/о. Эта руда, вром свинца, содержить въ себ 
и серебро, въ количествь 31/4 золотниковъь на пудъ минерала. 
Золото найдено въ рубскомъ Туркестанв на ‘рфв® Кукреу, сё- 
зернфе Каратау, и по р№к$ Чирчику, вирочемъ въ количествахь 
подающихь мало надежды на прибыльную его промывку. По р®Е% 
Пскему ебть мышьяковыя руды, а невдалек® отъ Ходжента бирюза. 

За границей русскихъ владзый, минеральная производитель- 
ность нагорнаго Турана очень мало изслЬдована. Купець Колес- 
никовъ, съ разрьшеня коканскаго хана производивпий изелдова- 
ня около Намангана, нашелъ тамъ каменный уголь, м®дную руду 
и горное масло. Изъ послдняго пробовали добывать керосинъ и 
асфальть. Въ БухарЪ, рёка Зеравшанъ издавна имфеть репутацию 
золотоносной, но въ настоящее время по ней золота не добывается, 
Вь горахъ, далфе на юго-восток, нужно предполагать серебряныя 
руды около Вахана. Въ Бадакшанскомъ же владёнши извжетны 
копи рубиновъ, по сфверную сторону Аму-дарьи, и копи лаписъ- 
лазури южнфе ея, въ горахъ Гиндукуша. 

ФКивотное царство въ нагорномъ Туран разнообразно не меньше 
растительнаго. Если довфрять слишкомъ подробнымь цифрамъ 
«Туркестанскаго ежегодника», то въ однихъ четырехь убздахъ 
Сыръ-дарьинской области, Чемкентскомъ (съ Туркестанскимъ), Ку- 
раминскомъ, Ходжентскомь и Джилакскомъь (бывшемъ) имфется 
тлавныхъ домалинихь животныхъ: 136,000 верблюдовъ, 276,000 ло- 
шадей, 138,000 коровь и воловъ и 2,900,000 овецъ ин крзъ. 
Предполагая жителей остальныхъ частей Турана столь же богатыми 
скотомъ, нужно заключить, что въ цзломъ краЪ число, напримфръ 
овець и козъ, достигаетъь 10,000,000, а быть можеть и болфе: 
Впрочемъ, эта возможность весьма вЪфроятна, ибо условя ското- 
водства здфов‘очень выгодны, и есть породы скота, составивия 
себф заслуженную репутацию, какъ, напримВрь, каракульсмя мер- 
лушки, тщательно разводимыл. Но, не ограничиваясь названными 
видами животныхь, жители держать еще ие мало ословъ и муловь, 
презвычайно пригодпыхъ для перезозки по степи путешествении- 
КовЪ и негромоздкихь тяжестей. Мелкал домашняя живность также 
немалочислениа. Но важиЪфйшимь культурнымь животным здЪш- 
иато края, составляющимь его особенность оть вефхь другихь 
Ррусскомиятекихь окрапит, является шелковичный червь, южифе 
маралели 'Таллкента, Не только туземцы, издавна разшивийе у себн 
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шелководство, но п русске, недавно пришедше въ край, зани- 
маются воспитыванемъ шелковичнаго червя, какъ, наприм®ръ, 
купцы Первушинъ, Арзамасцевь, Михайловъ и пр. Порода здёш- 
вяя, впрочемь, уступаеть тёмъ червямъ, которые разводились въ 
Европ до распространеня болЪзни, п потому итальянск!е шелко- 
воды, сдфлавъ опыты закупки яичекъ, отказались потомъ отъ этой 
торговли, которую и мфстное начальство стфснило въ видахъ раз- 
витя собственно русскаго ‘ шелководства. а 

Шелкъ п хлопокъ доставляють главные матерялы для мстной 
ткацкой промышленности, такъ какъ льняныя матери совемъ не 
употребляются. туземцами Средней Азт. Изъ шелковыхъ тканей 
наибол%е извфстны шаи (канаусы), падшаи и атласы; есть также 
и полушелковыя: адресъ, друя, бикасабъ и друге. Руссые добытаго 
ими самими или купленнато у туземцевъ шелка не переработы- 
ваютьъ въ ткани на мФстахъ, а отправляютъ въ Москву. Что же 
касается хлопчатой бумаги, то хотл часть ея тавше направляется 
внутрь Россш, но значительное количество переработывается и въ 
самомъ краф, гдф мы имфемъ цфлый рядъ бумажныхь матер: 
подкладочный асторчить, мату, бязь, зивакъ, каляму, свемсыму, 
алачу, маншкабъ, мисре, чаинъ и кисею. Впрочемъ, послфдняя 
плоха, почему обыкновенно замфняется привозною изъ Росси или 
даже изъ Индш. Что же касается до маты, бязи, алачи п пр., то 
сарты приготовляютъ эти ткани въ большомъ количеств и такого. 
качества, что онф употребляются какъ туземцами, такъ и русскими, 
оть солдатъ до чиновниковъ. По особому закону, вс потребности 
войскъ въ бфльЬ удовлетворяются мзстнымп бумажными тканями 
вЪ замфиъ льняныхъ п конопныхъ, 

Скотоводство доставляеть туземцамъ, кромф пищи, множество 
сырыхъ кожъ, которыя ими иереработываютсл въ разные виды ко- 
жевеннаго товара, пачиная отъ шагреневатго сафьяна до лосины 
и подошвенныхь кожъ. Туземная замша нынь введена въ вой- 
скахь Туркестанекаго края на панталоны, казъ товаръ недорогой 
и предиочтительный во многихь отношешяхъ сукну. НЪкоторыя 
кожи, напримвръ варакульския овчины, переработываются въ м%ха, 
равно п шкуры дикихъ звёрей: тигра, дикой кошки, россомахи, 
лисицы, волка, сурка. Породы овещь съ курдюкомъ даютъ въ изо- 
били сало Но обработка большинства животныхь продуктовъ 
оставляетъ желаль дальнйшихь усовершенствован, по указанямь 
европейской технологи. 

Вообще о состолнйг добывающей и нереработывающей промыхи= 
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ленности вь русекомь Туркестан ‘и въ сосбднихь средне-азт- 
скихь земляхь много данных собрано въ двухь издашяхь, по- 
явившихся на московской политехнической выставкф, именно въ 
каталог  туркестансвато отдфла этой выставки и въ сборникВ 
«Русеый Туркестан». Туда и сафдусгь обращаться за спецфяльными 
свЪдьшаями. Что до промвна добытыхъ предметовъ на друме, т.е; 
до торговли края, то объ ней достаточно подробныхь извфетй 
нЪть, хотя ‹Туркестансьля Вфдомости» весьма часто помфщають 
на столбцахь свопхъ торговые прейсь-куранты и свфдфя о това- 
рахь, прибывшихь ть Ташкент. Главными торговыми центрами 
служать: въ русскихь владЪфилхь Ташкепть, Самаркандь, Ход- 
жемть и Чиназъ, въ коканскихъ Коканъ и Андиджань, въ бухар- 
скихъь Бухары Карши, Шахрсябсь и нЪеколько другихъ мЪетъ, 
иыЪющихь больше базары. На югВ нанболье извфстный торговый 
центрь есть `Бадаюшанъ. Важнфйшими торговыми путлми можно 
считать: Сыръ-дафью оть Перовска до Чиназа, но недалЪе вверхъ, 
и сухопутныя дороги: изъ того же Перовска на Ташкенть, Ход- 
- женть; Самаркандь, Бухару и Карши, изь Андиджана въ Кали- 
таръ, ‘изъ Бухарды въ Балхъ и Герать и проч. Р$ка Аму-дарья, 
несмотря на свою судоходность, мало служить для перевозки гру- 
зовъ, которые обыкновенно по цфлому Турану перевозятся на вер- 
блюдахъ и часто на ослахъ. Торговая совершается част въ 
большихь караванъ-сераяхъ, гдф обыкновенно пристають караваны 
той‘или другой наци, того или другого большого города, частио 
же, и въ большинствЪ случаевъ, по базарамъ. Эти базары иногда 
бывать очень значительны, хотя происходять въ ничтожныхь мф= 
стечкахь. На всемъ сфверБ Туркестана, въ настоящее время, гос- 
подствуютъ исключительно руссвя и мЪстныя издзлм; начиная же 
съ Бухары чувствуется присутстве товаровъ англо-индскихт, ко- 
торые у границь Афганистана дфлаются господствующими. Трудно 
сказать, возможна-ли полная побфда на среднеазятекихь рынках 
для той или другой калегои товаровъ, если’ допустить совер- 
шенно свободную конкуренцию: издержки провоза изъ Манчестера 
черезь Каррачи и Кабуль въ Бухару едва-ли уступають издерж- 
хамъ на транспортировку оть Москвы на Самару и Оренбургь до 
той же Бухары. Но, конечно, руссве купцы имфютъ несомаиное 
преимущество предъ апглскими въ томъ смысл, что они сами 
слёдать на мфстахъ за потребностями средне -азятцевъ, да и 
вкусы послднихь имъ лучше извЪстны, чВмь англичанамь, Воть 
почему нужно думать, что ‘для всфхъ обиходныхь произведений, 
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которыхь цфны невысоки, они всегда останутся главными постав 
щиками для Средней Ази. Но Росёи при этомъ радоваться не- 
чему: руссе товары промфниваются сартамъ’ очевидно съ убыт- 
комъ, ибо, напримфръ, въ Бухар® пфна имъ: пуль сахару 8. руб- 
лей, пудъ стеариновыхъ свфчь 11 рублей, кусокъ ситца въ 40—50 
аршинъ оть 4 до 9 рублей. Явлеше это напоминаеть прежнюю 
вяхтянскую торговлю, при которой руссвля бумажныя ткани про- 
давались въ Пекин дешевле, чфмъ въ самой МосквЪ. Для с00б- 
ражешй военпаго вфдометва могуть быть ‘небезъинтересны слф- 
дуюцйя данныя о рыночныхь цфнахъ нфкоторыхь товаровь въ 
Таликенть: 

Мука пшеничнал оть 1 руб. до 1 руб. 50 коп. за пудъ; яч- 
мень въ зернз отъ 70 коп. до 75 коп, за пудъ; просо оть 65 до 
67 коп. за пудъ; клеверь отъ 3 руб. 54 коп. до 6 руб. 87 коп. 
за 100 споповъ; мясо 2 руб. 28 коп. за пудъ; чай байховый отъ 
1 руб. 20 коп. до 1 руб. 30 коп. за фунтъ; йожи юфтовыя отъ 
6 руб. до 10 руб. за штуку; кожи лосиновыя 11 руб. за штуку; 
желфзо шинное и полосовое 3 руб. 50 коп. за пудъ; мФдь лието- 
вал 16 руб. 50 коп, за пудъ; дрова однополЪиныял оть 8 руб. 66 
коп. до 7 руб. 20 коп. за сажень. 


Путм сообщеня. 


Сейчасъ было упомянуто, что за исключенемь небольшой па- 
роходной лиши отъ Чиназа 'до Перовска (продолжающейся виро- 
чемъ ин далфе до Казалинска) нагорно-туранское пограничное про- 
странство не имфетьъ воданыхь путей сообщеня, Офть же’ сухо- 
путныхь его дорогъ представляеть ту любопытную особенность, 
что, веЪ важнЪФйшие пути съ юга на сЪверъ сходятся въ одну ли- 
ню на протлжени 115 версть между Чимкентомъ п Ташкентомъ 
и 94 версть между Джизакомь и Самаркандомъ. Такймъ образомт, 
названные четыре пункта, всЪ лежание въ русскихъ владЪняхь, 
являются важными узлами дорогъ, обходь которыхь по торамъ 
или степямъ въ большей части случаевъ влечетъ, значительный не- 
удобства даже для каравановъ, для колесныхь же обозовъ. почти 
невозможенъ. Кром этихъ узловъ, есть еще нЪкоторые, имфюние | 
своего рода значеше какъ въ коммерческомт, такъ и въ военномъ | 
отношент, наприм$рь Ходженть, Упгь, п т, под. бл®дующе мар- 
шруты указывать направления и отчасти свойства гдавныхь до- 
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роть какъ въ русскомъ Туркестан, такъ и въ сосфднихь Кокан, 
БВухарЪ и отчасти въ других владьшяхь. 

1) Оть Перовска д0 Ташкента. Колесный почтовый путь, про- 
ходяший черезъ нЪсколько селен и повсюду ровный, за исклю- 
чешемъ слабыхь покатостей и спусковъ у р8чекъ: 27 станшй —585 
версть, а‘оть Орска 1,649. 

2) От» Мерке до Ташкента. Колесная почтовая дорога, по 
равнин, за исключешемь нВсколькихь переВздовъ, между Терсью 
и Манкентомъ, 416 вереть. ВФрный, по ке дорогв, лежить отъ 
Ташкента въ 700 верстахъ. 

3) Изь Тромика в» Таликенто. Караванная дорога степью че- 
резь лВеъ Ямыкъ-б1Й-карагай, укрЪилене ‘Оренбургское, озеро Те- 
лекуль и городь Туркестанъ, передъ которымъ приходугея пере- 
‘заливать Каратауссыйя горы. Всего пути 38 дней, при вфроятномъ 
разетояни 1,640 веретъ. 

4} Изь Петропавловска въ Таликенть. Если Ъхать на Авмоллы, 
то значительная часть этой дороги будетъ колесною, хорошо ма- 
Фзщенною, ибо до Акмолловъ есть почтовый тракть. Да п вею ее 
можно пройдти съ телфгами; только по сВверной сторон Чу 
версть 300 придется идти Голодною стелью, мало удобною ие 
только для лошадей, но даже для верблюдовъ, а на юг отъ Чу 
версть 50 тянутся пески. Между Сузахомъ и Туркестаномъ пере- 
валь черезь Каратауссыя торы. Оть Туркестана дорога почтовая. 
Всего разетояня оть Петропавловска до Ташкента около 1,800 
верстъ: у 

5) Изь Ташиента вь Самарканд». Колесная почтовая дорога 
съ паромною переправою чрезъ Сыръ-дарью у Чиназа, за которымъ 
четыре перефзда дЪлаются ‘по голодной Мурзарабатекой степи, 13 
станций, 272 версты. 
` 6) Из Тоашиента вь Ходженть. Дорога почтовая, по населен- 
| пой стран; 6 станцй, 168 переть. 
| 7) Из» Ташнента в Кокань, караванная, но годная для ко- 
лесной Ъ№зды дорога, сь переправами на паромахь у Куйлюка 
зрезъ Чирчикъ иу Чиль-Махрама трезъ Сыръ-дарью, всего 210 верстъ. 

8) Изь Аулие-ата въ Кокань, трудная вьючная дорога чрезъ 
торы по проходамъ Карабурф и Чанышу, чрезь Наманианъ, при- 
чемь оть деревни Иски-абадь до Кокана караваны уже пдуть 
ферганской равниной и у Санта переправляются ‘черезь Сыръ- 
дарью; дальше около 20 версть песками. Все разстояше около 
300 версть. 1 
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9) Изь Наматана в» Толикенть хорошая караванная дорога 
по населенной стран, длиною 273 версты. ^ 8 

10) Изь Оша в» Джизакь большой караванный путь по Фер- 
тан, удобный для Фзды на колесахь. Онъ ведеть на Маргилантъ, 
Кокант н Ходженть и имфеть въ длину 450 веретъ. 

11) Из» Самарканда д0 Бухары долиною по лфвой сторон 
Зеравшана, по населепной стран, 225 вереть. 

12) От» Самарканда до Карии, караванная дорога черезь 
Дшамъ по холмистой мфстности, тдВ нзть ручьевъ, по есть много 
обильныхь водою колодцевъ, 143 версты. 

13) От» Самарканда вв Шазрсябсь нЪоколько дорогь, изъ ко- 
торыхъ кратчайшая, черезъ селене Манысъ, иметь до 70 версть 
длины и проходить черезъ два перевала въ горахъ. 

14) От» Бутары до Бельджуана, через Карши, Гузаръ, Бай- 
сунъ, Динау, Гиссаръ и Фейзабадь 612 верстъ. ВажнЪйций путь 
по Бухарскому ханству, переходяний на востокв оть Гисара въ 
Кулябъ. 

15) Из Бухары в Балеь, чрезъ Карши и Ходжа-саля, кара- 
ванная степиая дорога, длиною около 890 верст. 

16) Из» Бухары вь Маймене, черезъ Андхуй, 581 верста ка- 
раванной дороги, съ переправою чрезь Аму-дарью у Керки. 

17) Изь Бухары въ Мервь, черезъ Чарджуй, степью, 367 вереть. 

18) Дорош по Бакпцяань ведеть отъ Герата, черезъ Маймене, 
Андхуй, Балхъ, Хулумъ, Кундузь, Рустакъ и Бадакшанъ, по 
большей части равниною. Опа подробно извфстна изъ путепествай 
Борнса, Вуда и ‹мирзы>. 

19) Из» Кокана вь Кулябъ, по распросамъ, ‘есть дорога черезь 
Каратегиисвя и Вахапскйя владфыйя, на Риштавъ, Лантаръ, пере- 
вать Шахъ-кендь, Чивильдарь п Хапабадь. Подробности о ней на- 
ходятся вь запискВ Федченко, въ ‹Извфейяхь Русскаго Теографи- 
ческаго Общества» за 1872 тодъ. Вообще, для нзучешя путей въ 
наторномь ТурапЪ не безь пользы можеть служить карта этого пу- 
тешественника, & также распросныя карточки Бухарина и Аминова, 


Населеве. 2 
Несмотря на многочиелениость политическихь одиниць въ Ту 
ранскомь пограничиомъ пространств, основной этпотрафическай 
составъ его паселеня мене сложень, чЪмъ можно было бы ожи- 
дать. Именно, только дв» главныя расы, тюркскал и ивдо-перенд- 
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ская, составляють это ’населене. Но ихъ подраадфленя и пронс- 
шедиия отъ нихъ смфшанныя племена столь разнообразны, что 
этнографъ. и филологь, желалонце сдфлать правильную влассификатю 
народностей, имфють предъ собою почтн такую же задачу, какъ 
изсл®доратель Индукатая или Кавказскаго перешейка. 

Не вдавалсь въ подробности этвографическихь изысвашй, ко- 
# торыя притомь еще далеки отъ полноты и совершенства, мы пе- 
_ речислимъ здЪсь плавныя подраздфленя обфихъ расъ и постараемся, 

хотя до иЪкоторой степени, опредфлитв чиёло ихъ представителей. 
Къ тюркскому племени принадлежать: казаки, т. е, киргизы Бодь- 
шой, Средней и Малой ордъ; кара-киргизы или, по-китайски, бу- 
руты; туркмены; курама и, наконець, узбеки; Индо-персидекое пле- 
мя, коренное въ большей часта Турана, но покоренное и отчасти 
вытЪененное тюрками, именно узбеками, представлено, въ пастоя- 
щее' время, по верховьямь Сыръ и `Аму-дарыт: во-первыхъ, мало 
известными горными племенами, быть можеть родственными кяф- 
фиръ-сягпушамь, литвЪ и славанамъ; во-вторыхь, разными. таджи- 
ками, которые въ горахь и по деревнямъ удержели свои племен- 
лыя пазваня, а въ тородахъ обыкновенно. называются сартами, 
хотя это слово имфеть и другое значеше. Вообще говоря, масса 
индо-персидскаго ‘племени живеть въ бассейнахь Окса и Зеравшана, 
тогда какъ тюркевя поколфв!я держатся по Сыру и вго притокамт. 
Впрочемъ, вездф, гдЪ есть осбдлости и на Сыр, сарты состав- 
ляютъ значительную долю населеня; напротивъ, степи, годныя 
похъ кочевки, заняты исключительно тюрками даже на юг оть 
Аму-дарьн. 

Кром названныхь племен, ар!йская раса иметь еще своими 
представителями въ нагорномъ Туран индусовь, цыгант, плЪн= 
ныхъ персянъ, или иранцевъ, и тфхъ властителей горныхъ долинъ 
по системф верхняго Окса, которые считають себя отдаленными 
потомками Александра Великаго. Сюда же принадлежать и руссве, 
Веб эти пришельцы въ краЪ немногочнеленны, но нфкоторые изъ 
нихь имфюоть замфтное вляве на судьбы его,’ вавъ представители 
политическаго или коммерческаго преобладания. Охоло нихъ, по 
тораздо ниже по общественному положению, слЪдуетъ поставить, 
также немногочислениыхь, семитовъ, въ лиц евреевь, аравитянъ 
и афганцевъ “), встрёчающихея въ н®которыхь. мветахъ Турана, 


_*) Афтаацы товоритъ в настоящее время вмкомь пе семитичеснимь, & вр 
(Ким) по’семитическое `иху’ происхождеше боле чёмь вфроятно, 
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Идя съ сфвера, изъ-за Чу, мы прежде всего ветрёчаемъ кири- 
зов». Эти номады ведутъ здфеь совершенно ту же пастушью жизнь, 
что въ степяхъ сибирскихъ, оренбургскихь и семирЪченскихь. Часть 
ихъ, въ уЪздахь Чимкентскомь и Аульватинскомь, впрочемъ, ва- 
нимается хлбопашествомъ. По происхожденю они почти всё при- 
надлежать къ Большой ОрдЪ; но въ небольшомъ числ встрчаются 
представители и двухъ другихъ, именно Средней въ уфздв Таш- 
кентскомъ и Малой въ Туркестанскомъ. Вев руссые киргизы орга- 
низованы въ волости и управляются ва основанйи общяго степного 
положешя. Числительность ихъ въ предфлахь Сыръ-дарьииской 
области, за исключенемъ уЪздовь Казалинскаго й Перовскаго, 
отнесенныхь нами къ Аральскому участку, простирается до 355,000 
душъ. Они держатся лЬтомъ, гдВ можно, въ горахъ, осенью и 
весною въ равнинахь, а на зиму массами уходять въ камыши и 
саксауловыл рощи по Сыръ-дарь, Таласу и даже Чу. Перекочевки 
ихъ вообще не столь отдаленны, какъ, напримфръ, у киргизовъ 
Малой орды въ Оренбургскомъ краЪ, ‘которые изъ-подъ Троицка 
приходять на Сыръ-дарью. Скотомъ они богаты, такъ что сред- 
нимъ числомъ на каждую юрту можно считать одного верблюда, 
одну корову; одну лошадь и 40 барановъ; это показываеть, что 
уставовленная съ нихъ подать, 3 р. 50 к. въ тодь съ юрты, весь- 
ма близка къ тому, что, по обще-мусульманскимь обычаяхъ, должно 
составлять налогь, именно къ '/ло имущества. Есть, вирочемъ, 
киргизы очень бфдные: это кочующе по лЬвой сторон Сыра, въ 
кизылъ-кумскихь пескахъ. Киргизы Сыръ-дарьинской области слиш- 
комъ еще недавно стали русскими подданными, чтобы можно было 
разсчитывать на ихъ преданность: напротивъ, когда есть возмож- 
ность, они склоны производить безпорядки, и изъ среды ихъ-то 
вышелъ извЪетный батырь Садыкъ, отъявленный врагь Воссйи, 
скрывийся въ Хиву. Киргизы Каратаускихь горъ искони славились 
своими грабежами въ предЪлахъ сибирскихъ и оренбургекихъ степей, 
но теперь они, волею-певолею, присмирфли, ибо русеюя земли 
опоясывають ихъ степи не только съ сфвера, но и съ юга. 

Что касается до кпргизовъ, кочующихь въ предфлахъ, Бухар- 
скаго и Коканскаго ханствь, то о числ ихъ нЪть никакихь дан- 
ныхъ: вЪроятно оно невелико, такъ какъ въ Воканф ихъ зам\- 
няють кара-киргизы, а въ Бухар туркмены и каракалпаки. По- 
латая это число разнымт 10,000 юртамъ, или 45,000 душъ, мы 
получимь, что общее число киргизовь на описываемомъ простран- 

® ств будеть 400,000 душъ. 
23 
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`_ 9) Кара-киризы, по-русски дикокаменные киргизы, по-китайски 
буруты, живуть. въ предвлахь Сыръ-дарьинской области, только 
зь Аульватинекомь уЪздЬ, въ чисхь 29,000 душь; но они очень 
многочисленны въ Коканз и по всвмъ горамь на югь оть него, 
до верховй Аму-дарьи. Орда эта замвчалельна тЪзмгь, что въ ней 
ить родовой аристократ, какъ ‘у киргизъ-казаковь, которыхь 
султаны вс считають себя потомками. если не самого Чингизъ- 
_*хана, то ближайшихь его родственниковь и вельмояь. Отсюда и 
название кара-киргизь, черный-киргизь, или киргизь черной кости. 
Впрочемъ, сами себя эти. кочевники ‘называть просто киргизами 
и, по преданию, выводять свое происхождеше изъ горъ, сосвднихь 
Апдиджану, откуда сони , распространились / на’ сВверъ, югь и во- 
стовь, Наибодфе многочислеяное ‚ нхъ населеше, держится по ‘вер- 
ховьямь Таласа, Сусамыра, по Нарыну, Кульш она `Алаф, Памирь 
в вообше по горамь, обставляющимь верховья рЪкь, текущихь съ, 
одной слороны въ Сыръ-дарью, а съ другой въ Тарпиъ. 'Опи’ раз- 
дЪляють себи ма два крыла, правое, онз; и’ л№вое, соль» которыя’ 
въ свою, очередь распадаются народы, числомъ десять, и на под- 
роды и волЪна, весьма многочисленные, Находящеся въ предф- 
лахъ Сыръ-дарьинской Области принадлежаль, большею частно, къ 
роду султы; отдфлеши оно (по Клапроту Вопгоцёев, очепёвах); вт 
КокванЪ же мы встрЪчаемъ. адыгииь, кинчавовъ, наймановь и пр. 
Многочисленность кара-киргизовь въ Коканскомъ. ханств служить 
причиною, что они тамь по временамь играють значительную по- 
литическую роль, и бывали даже случаи, что первые сановниЕи 
хана назначались изь старшин этого народа. Общее назвазе: та- 
кахъ старшинъ — манамь, ‘подъ чм разумЪется не только’ пра-. 
витель; но и судья, хотя для судебныхь ‘разбиралельствь есть, п 
о, къ въ прочихь ордахь. До чего быть кара-киргизовъ ‘отли- 
чается варварствомь, видно изъ того, что, наиболве  уважаемыми 
мананами у нихь считаются тЪ, которые при юртажь своихъ. во- 
зать висЪлицу, *) н не жальють помъщать на нее тЪхъ, кого на- 
ходять виновными въ крупныхь преступленяхъ, къ числу кото- 
рыхъь однако ‘разбой (баранта) не относится. Хищничества кара- 
киргизовъ, покровительствуемыл мЪстностью ихъ родины, сдЪлали 
ихь давно извзстными за самыхъь ‘неукротимыхь разбойников: 
Верхней Азш, и только ‘раздробленность ‘на множество, мелких 
родовъ, подродовъ и кольнь, вЗчно раздВленныхь взаимною. враж- 


*) Таковъ, напримёрь, быль сарыбагишеюй маваль Урмаць, ва Исоыка-кул\) 
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дою, мЪшала имъ организотаться въ одно цфлое, которое могло 
бы стать грозою соефднихь стралъ. Ибо число дикокаменныхъ кир- 
тизовъ весьма значительно и, во всякомъ случа, не уступаеть 
числительностью всякому другому осфдлому или кочевому племени 
Турана. Впрочемъ, о нихъ разнаго рода подробности уже при- 
ведены въ 0бзорф Тянь-шаньскаго участка, гдЪ они составляють 
массу мЁВстнаго населешя. ЗдЪсь же замфтимъ только, что по, 


разсматриваемому пространству они распространяются къ югу. 


до 37 параллели, держась постоянно тгорныхь долинъь и отело- 
новъ. Они бЬднЪфе скотомъ, чЪмь киргизы, напримЪръ, Большой 
орды; но за то имфють въ составф свонхъь стадъ животное, кото- 
рое не ветрЪчается у степныхь номадовъ, именно тибетскатго быка, 
или яка, весьма полезнаго при кочевкахъ въ горахъ. Наши султы 
довольствуются перблюдами, лошадьми и баранами. 

3) Каракалтаки п 4) туркмены малочисленны въ предфлахъ 
наторнаго Турана. Можно сказаль, что они встр чаются тутъ почти 
какъ исключене, въ степныхъ частяхъ Бухары, въ горахъ северной 
части Самаркандекаго округа и въ бывшемъ Джизавскомь уЪзд®, 
не распространяясь на сфверё далфе Буканскихь горъ. Только съ 
приближешемь къ Аму-дарьЪ и въ особенности съ переходомъ на 
югЪ оть этой рёки, числительность туркменовъ возрастаеть. п они 
даже становятся господствующимь населенемъ степи. Въ русскахь 
владфняхъ число туркменовъ не превышаеть 7,000; сколько ихъ 
въ Бухарь, неизвёстно. Замфтимь при этомъ, ‹что если провести 
лиш ю оть города Бухары на Карши въ Балхъ, то по сБверо-во- 
сточной ея’ сторон туркмены будуть встрёчаться лишь спора- 
дически. 

5) Узбеки съ’ ХУТ столёлйя господствовали въ нагорномъ Ту- 
ран\Ъ, или по крайней мфрЪ въ тЪхъ его частяхь, которыя пред- 
ставляють напболье культурныхъ условёЙ, т; е. въ оазисахъ. Го- 
сподство это’ было, вирочемъ, не чисденноеи даже не интеллекту- 
альное, ‘а’ только политическое и административное. Узбеки лви- 
лись въ кра/у завоевателями; и потому сохранили за собой право 
давать ему хановъ, визирей и другихъ важныхъ. должностных лицъ. 
Ихъ язык сдфлалея’ господствующимь въ администращи, въ суд, 
засто даже въ домашнемъ быту, хотя вся «ученая» часть паселе- 
ня, т. е, муллы и казы, признавали и признають доселф, что ис- 
тинно образовантый челов къ долженъ говорить по-персидекй. Это 
послфднее замфчан!е особенно справедливо для мЪетностей по Зе- 


равшану и къ югу отъ этой рфки, между тЪмъ какъ въ бассейнЪ 


23° 


а 2 
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быръ-дарьи тосподетво узбекскаго ’ товора рЬшительнфе. Узбеки 
предсталалются нам стоящими. на грехь ступенях ‚бытового раз- 
зипИя: одни ‘изъ пихь кочують, друге живуть постоянно въ торо- 
дахв п ‘третьи ‘составлять переходное звено, ‘води полукочевую 
жизнь; именно зимою и ‘лфтомь во время’ полевыхь работь. оста-, 
залсь на однихь мфстахь, а въ остальное время года’ перекочевы- 
зая по степямъ. ‘Узбеки ^ заслуживалють. особениато вниманл съ 
зоенно-политической ‘точки зря, потому что “оти’ считалотся опо- 
рами хана Кокалскато, эмира’ Бухарскаго’ и, какъ мы сказали въ 
другомь м%стф, хана Хивинскато, Изъ нихъ составлялись въ преж- 
нев время ихь арм, ихъ полищя; пъ среды ихъ выбирались 
военачальники; беки ин пр. Но уже п въ глазахь своихь едонокров- 
пыхь повелителей ‘узбеки. считались ‘всегда самыми ‘ненадежными, 
безпокойными подданными. Эмиры бухареве, папримръ, хотя и 
опирались на них, ‘однако ‘искали опоры предпочтительно т® тЬхъ 
родахъ, которые не имфли слятшкомть влиятельных представителей; 
ибо изъ этих послднихь обыкловенно ‘выходили пхъ, враги, стре- 
мивицеся въ независимости или къ захвату власти и возбуждавиие 
междоусобя. Тамь еще во второй половин® нашего вфка было 
сильное ‘возстане узбековъ въ окрестностях Самарканда, и эмиръ 
Музаффаръ отдфлался отъ буптовщиковъ, только» поголовнымъ ис- 
требленемь зллятельныхъ. среди” ихъ лицт, не разбирая правыхъ 
и виноватыхъ. Эту сторону узбехскихь правовъ и стремленй намъ 
необходимо постоянно имЪть въ виду каБъ въ подвластныхъ нам 
земляхъ, такъ и въ сосфднихь среднеазятекихь ханетвахь, кото- 
рыя; въ случа ‘возрастания въ нихь значения ‘узбековъ, непремнно 
будуть становиться враждебнье къ намъ. Причина та, что. не 
только ‘узбекамъ жаль власти и вляьйяу отнятыхъ нами. у пихъ, 
но еще они отличаются и изувфретвомь релимозвымт» пъ противо- 
положноств кочевымь кпргизамъ и даже осфдлымь  сотражданамь- 
таджикамь. А мусульманский фалатизыь такое пачало, которое 
всегда будеть враждебно ‘относиться кт’ европейской: цивилизащи, 
которой представителями въ Средней Азйн являемся мы. 

Узбеки, какой бы роль жизни! они ни пели, всВ считають себя 
однимт народоуъ, но подраздёляются на множестпо родов и 


*) Влассификаи увбехскихь родовъ, приплтыя Хатыколымь и Борисомь (а 
сь посмнимь и Вамбери), не сходитсл между собою, именно: Ханыковь счи- 
таеть 97 родовь, а Борись 32. Подробиости отихь плассифивалуй см. у Хапы- 
ков ‘вх «Онисмни Вухлрекыго хаиётвау, ) Ворисё #9 'В том `©Пуешестойи 9 
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пужно. замфтить, чтото двлеше на’ роды ‘прочно хранится’ въ 
ихь памлти; причемь замЪчалотся извфетныя родовыя симпали и 
антипали, которыя соединяють ‘или раздЪляють узбековь’ между 
собою ип/ сосВдними пародностями. Тавъ; роды ктай н кипчакюь 
были издавна - врагами. бухарекихь эмпровъ; ‹такъ, кенегесы и 
мангиты, роды одного происхожденйя, относятся враждебно другь 
къ другу. НЬкоторые роды считають себя высшими противъ дру» 
тихь, подобно инымь колЪнамъ израпльскаго парода, п признаютъ, 
напримврь, за безчесте отдавать дочерей замужь въ эти низиие 
роды; Словомъ, родовое начало играетъ значительную роль въ жизни 
узбековь, ип какъ, при подобномь условш, всегда образуется, изъ 
родоначальниковь и болфе богатыхь людей, кровнал аристократы, 
то и узбековъ есть таковая, несмотря. на то, что многоженство и пра- 
вила мусульманской религ, уравниваюция вефхъ правовёрныхь 
предь, закономь, много смятчаютъ исключительность этой аристо- 
кралш. Промышленное превосходелво таджиков, у которыхь узбеки 
обыкновенно въ долгу, также не даетъ слишкомъ зазнаваться этой 
татарской знали, и 10 же влян1е имфетъ на судьбу ихъ русская 
власть ко всЪмъ безразличная. 

Быть узбековъ вообще сохруняегь сады стешиого, чисто мон- 
гольскаго **) варварства, несмотря на трехвЪковое. прикосновение 
ихь съ издавна цивилизованными ар цами. Дома узбекъ, старается 
ничего не дЪлать, свадиваеть веб работы и заботы на жену, ко- 
торая, вслВдетые этого, становится рабынею. О дВляхь опъ нечется 
мало, и за то, съ своей стороны, взрослые сыновья иногда оказы 
ваютсл столь мало почтительными къ родителямь, то быють ихъ. 
По сводЪтельству Гребенкина, узбекъ, даже и разбогатВуь, не 
прочь оставить городъ и вести кочевую жизнь. Чисто-промышлен- 
наго горожаципа, таджика, онъ презпраеть и выражаеть свое 
ирезрьше браннымъ словомъ сарт», которое сдлалось почти. си- 


Бухарю›, у Вамбери въ «Путешествиг по Средней Аз», д замфчалйл къ плму 
у Макшеева (Зап. Рус. Геогр. О 1872), Гребенкина (Руссый Туркестань 
1872) и пр. 

**)_Мопголо-татарское происхождеше у-бекогь подтверждается не только ихъ 
физтолотическимь тиломт, но и продашями. Напримфръ, узбекск!И родъ катганъ 
товорить про себя: паши предки одпоплемениы съ калмыками; когла одна изъ 
ордь' язь нашемъь прежнемь отечествЪ эздумала перекочевать, то приняла назване 
калганть, что значить мы идем, а, другая стада зазываться каамыками, что значить 


мы остаемся, , Си, Бориса, Ш, 369. 
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понимомь Таджикской наюональности въ узбекскихъ земляхъ, хотя 
собственно значить, скорфе всего, «барышникъ>, ‹плутъ>. Иногда 
къ этому прозванию узбекъ прибавллегь еще прилагательное ‹са- 
сыкъ», тухлый, какъ послФднюю степень презршя. Антийаля 
двухъ главныхь народностей Средней Азш, очевидно, не должна 
быть оставляема нами безъ внимашя при упрочени положешя па- 
шего въ этой стран. 

Узбеки въ Сыръ-дарьинской области и въ Зеравшанскомь округ% 
составляютъ значительную часть паселеня, именно около 115,000 
душь, живущихь преимущественно на юг ‘оть’Сырь-дарьи. Изь 
пихъ боле половины осВдлыхь обиталелей городовъ и вкишлаковъ 
(деревень); остальные — кочевникн отчасти или совефмть. . Посл дше 
незамЪтно сливаются съ ‘туркмепами, каракалиаками и киргизами. 
Въ Кокан% узбеки составляють едва-ли не большинство осфдлаго 
населения, быть можеть свыше 200,000 душъ; въ БухарЪ, вброятно, 
не менфе, хотя здЪеь преобладающая по числу назбональность есть 
таджикская, Въ обоихъ ханствахь къ узбекамъ принадлежать вла- 
д\тельные дома; но нужно замфтить, что, напрамвръ, эмиръ Муза {- 
фаръ, хотя родомъ н узбекъ мангитъ, не любить свонхъ стролти- 
выхъ и неотесанныхъ соплеменниковъ, предпочитал им боле вврад- 
чивыхъ, низкопоклонныхь сартовъ. То же почти и въ КоканЪ, гдЪ 
преобладающее значеше узбековъ иногда оспаривается унихь даже 
дикокаменными кпргизами, хотя ханъ принадлежить къ узбекскому 
роду мингь. Соображая указавя Хапыкова, что изь 97 родовъ въ 
Бухарскомъ ханств ето времени (1840 года), т. е. со включешемь 
Зеравшанскаго округа, имВлись предетавители только 28 родовь и 
что на юг оть Карши узбеки тоже постепенно смняютси таджи- 
ками, а за Аму-дарью почти вовсе не переходятъ, мы можемь ска- 
зать, что все ихъ чиело на разсматриваемом"ь простралетв не пре- 
восходить 700,000 душь. 

6) Курама представляеть любопытную помесь тюркскихь пле- 
менъ, одинаково родственную узбекамъ и киртизамъ и происшедшую 
на памяти ве только истори, но отчасти и современниковъ. Она 
занимаетъ долину Ангрена, вь Сыръ-дарьинской области, и обра- 
валась не болЪе ста лФть пазадь, главнымъ образомъ изъ кочевыхь 
киргизовь всёхь трехъ ордъ. Киргизы эти, находясь въ крайней 
бЪдности и не имВн средствъ питаться оть стадъ, стали селиться 
близъ сартовъ, въ «курахь» или загородахь, и заниматься, по. воз- 
можности, земледьиемь. Изъ смеси ихъ съ сартами и отчасти”съ 
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узбевами образовалось ‘населене, ‘которое’ ‘и ^ назыпается: курамою. 
Теперь этнхъ людей считается ло 49,000 дупгь; ме рации 
туземцами ни къ узбекамъ, ни къ таджикамь. ©.) 

„ 7) Таджики — главные и притомъ наиболве’ извЪстные пред- 
ставители ар1Йской ‘расы въ нагорномъ Туран, котораго населен!е 
они составляють съ весьма отдаленных временъ. При теперешнем 
состояши этнографи, можно’ считать ихъ два разряда, почти дв 

`равновидности (уат1ейаз): жителей равнинъ, нерфдко называемых 
сартами, п жителей торъ, которымъ у насъ принисывають общее 
нозван1е лальчей, хотл сами горцы’ придаютъ себф лишь. разныя 
частных названя, смотря по м$стожительству ‘или, быть можетъ, 
по происхожденю, подобно племенамъ адыге и абаза на КавказЪ. 
Н№ть сомнфийя, что родственными ‘этимъ двумъ ар йекимъ разно- 
видностямЪ являются и тВ жители горъ сосфднихъ верховьяхъ Аму- 
дарьи; которые еще ‘такъ мало извЪстны ‘европейцалеь, даже по 
именамъ, и которыхъ, мы встрчаемъ уже на Ягнау, приток рфки 
Зеравшана. Не касаясь пока послднихь и тальчей, остановимся 
на таджнкахъ — собственно, осфдлыхъ обитателяхъ долинъ Сыръ- 
дарьш, Зеравшана, Кошка-дарьи, Шираватъ-дарьи ит. д. Въ статьВ 
о таджикахь Зеравшанскаго округа Гребенкинъ не 'безъ основалия 
ставить вопросъ: есть-ли теперь въ этомъ краф чистокровные ‘тад- 
«вики? Въ самомь дЪль, эти исконные. обитатели Турана приняли 
въ себя столько помфсей отъ чужеземцевъ, приходившихь въ ихъ 
страну въ ролахъ завоевателей, законоучителей, торговцевъ и просто 
эмигравтовъ, что опредфленный физюлогическй обликъ таджикскато. 
племени почти совершенно `утратилсл. Среди таджиковъ нашего 
времени можно найти тины узбековъ, индусовъ, аравитянъ, евреевъ 
и даже русскихъ: такъ эта раса стала впечатлительною къ внми- 
нимъ вшявямъ. И персидсый языкъ ея, оставаясь по строенно 
арЙскимъ, усвоилъ себЪ много узбекскихь и другихъ словъ и формъ, 
и лишь въ бодфе образованной, такъ сказать литературной сфер 
остается близкимъ къ чисто-иранскому. Многе таджики. даже’ вовсе 
не гопорятъ по-персидеки, а употребляють кажъ въ обществЪ, тактъ 
и въ семейномъ быфу лзыкъ узбекск!й: Олфдовъ родовыхъ преданий 

у нихь не сохранилось никакихъ, и въ то время какъ узбекъ, го- 
воря о себЪ, иепремВнно прибавхиетъ: ‹л пайманъ, мипгъ или ктай», 
обозначал этимъ свое ровное’ происхождеше, таджикъ для подоб- 
ной же цВли говорить:.‹я самаркандець, бухарещь, ходженець», 
т. е. указываеть только ‘м\Ъсто своего’ жительства, но’ не генеалот4ю. 
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Словомъ, племенное начало въ немъ слабо: онъ больше космополитъ, 
чфмъ узбекъ и киргизъ. Соотвфтственно тому развита въ таджикахь 
способность примфняться къ самымъ разнообразнымь вляшямтъ, 
подчиняться чужому игу и, потому, какъ у всякаго народа съ 
подобными качествами и въ подобныхь условяхъ, у таджика слабо 
чувство чести, нацональной и личной. Онъ тщеславенъ, но ие 
тордь} онъ всВ свои духовныя силы посвящаеть одному стяжано 
и не стЪеняется въ выбор средствъ для прюбр®тешя богатства, 
лишь бы они не поставили его лицомъ къ лицу съ рЬшительнымь 
и грознюмъ противникомъ, предъ которымъ талжикъ трусъ. Отсюдя 
и презрительное для него назван!е со стороны иноплеменниковъ: 
«сартъ», т. е. торгапть, барышникъ и плутъ. 

Слмо собою разумЪется, что подданные такого разряда, если не 
такъ безпокойны, какъ узбеки, то не болфе ихъ належны въ поли- 
тическомъ отношени и ие заслуживають большого покровитель- 
ства ихъ нащональности, Однако среднеазитсве деспоты, хотя 
узбеки по происхожден1ю, издавна отдавали предпочтете ‘таджи- 
камъ въ дфлахъ управленя, какъ людямъ болфе ловкимъ; низко- 
поклоннымъ, способнымъ интересами отечества совершенно прене- 
брегать для личныхь интересовь хана или эмира. Кром того, 
между таджиками больше законниковъ, которыхъ можно постав- 
лять беками, муллами, казы и пр. Денежная состоятельность мно- 
гихъ таджиковъ принлекаеть также внимане къ намъ аз1ятскихъ 
властителей, и, конечно, многя ночегныя и выгодныя должности 
даются имъ просто за подкупъ, за взятку. Таджики сознають ‘де- 
нежное свое могущество, разно какъ и промышленное превосход- 
ство надъ узвбеками Они сфются надъ послёдними, говоря, что 
«неучп-узбеки не могутъ безъ насъ жить: мы имъ даемъ не только 
леньги, товары, законы, правителей, но даже святыхъ». И, дЪй- 
ствительно, масся мусульманских святыхъ, напримВ р погребен 
ныхъ около Самарканда, припадлежить къ таджикамъ, которые, 
слфдовательно, изстари умфли отличаться ханжествомъ, фариеей- 
ствомъ, столь необходимымъ въ Средней Азш для того, чтобы 
прослыть человфкомъ релимознымь и богоугоднымь: На самомъ же 
ДЬлЪ, таджики довольно индиферентны къ исламу, и по временамь 
даже заявляютъ ‘уливлевше, что руссые, покоривъ Ташкенть и Са- 
маркандт, не заставили ихъ перемфнить вфру, прибавлял, что в®дь 
мусульманство введено у вихъ силою. Если же, за всЪмъ тфмъ, 
таджикъ, встрфчаясь съ важной особой ‘изъ магометанской 1ерар- 
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хи, спЪшигь поклониться ей, чтобы услышать прив, 70 ‘это 
дВлается изъ лицемВрия, частйо и изь тщеславм +). 

Въ нашихъ владвняхь есть ‘ме мене 215,000 таджиковь и 
сартоть, сосредоточенныхь преимущественно въ у%злахъ Чимкент- 
скомъ, Кураминскомъ, Ходжентекомь, Самаркандекомь и въ г. 
ТашкентЪ. Сколько ихъ въ Кокан» и Бухар, трудно сказать; но 
кавъ значительное большинство жителей Бухарскато ханства %*), 
да п не малая доля обитателей Ферганы, суть таджики, то едва- 
ли.мы удалимся много оть истины, если опредфлемьъ общее ихъ 
число въ 900,000 душъ. Быть ихъ повсюду одинаковъ, то есть 
они земледфльцы, торговцы, ремесленники и разнаго рода закон- 
ники — муллы, вазы, писцы и т. п. Кочевые и полуосвдлые тад- 
живи составляютъ рВдкость, хотя еще недавно въ западныхь ча- 
стяхъ Нуратинскихь торъ замфчены были таджики, занимавитеся 
скотоводствомъ, конечно потому, что степи не дають возможности 
засъвать хлЪбъ. Эти степные таджики замфчательны еще и т%мъ, 
что среди ихъ встрёчаютсл люди съ русыми, а не черными воло- 
сами и даже съ толубыми глазами, напоминающими ихъ арйекое 
происхождене и, вЪроятно, недавийй выходъ изъ горъ. 

Вообще физтологичесве признаки близости таджиков съ индо- 
европейцами боле замфтны въ собственно. горной части Турана. 
Ихъ наружность часто до такой степени напоминаеть друг пле- 
мена ар!Йской расы, что, напримфръ, Шау не могъ отличить встр$- 
ченнаго имъ бадакшанца оть жителей Кашемира; нь Яркевд® 
ому также попадались люди съ голубыми глазами и русыми воло- 
сами, а вь Кашгар$ онъ нашелъь цёлое пришлое населеше той же 
расы. Это были горные таджики изъ окрестностей Сарыкола, вы- 
веденные оттуда Якубъ-бекомь вь паказаше за бунть. Весьма 
БВроятно, что ихъ соплеменники живуть и далфе на востокъ, ‘ибо 
Шау упомпнаеть еще ‘о ваханахь въ окрестностяхь Санчжу и 
Килана, пыфющихь также -свЪтло-каре глаза и русые волосы. 


*) ‹Богда, до взямя Самарканда русскими, духовенстто подняло крикъ, при 
зыпая народь вступить въ священную борьбу съ кяфирами, то самаркаплекй 
бекъ приказаль споимъ сарбазамъ усмирить орулемь этотъ священный пыль, и 
сарбазы перехололи па хпорв медрессе Тилли-Кары бол%е 200 защитниковъ в®ры, 
\ народъ не только не защищать ихъ, но емфласа падъ ними». — Гребенкииз. 

**) Вопреки Ханыкову, который предиолагаль, * что, напротиль, господетвую- 
щое туть племя ость узбети, что, конечно, произошло оть того; что этоть оруен- 
талисть припималь за узбековъ таджиков, гопориешихь по-узбекски, 
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Что же касаетсл собственно вахалцевъ, жителей одной изъ гор- 
ныхь долинь въ верховьяхь Аму-дарьн, 10 въ язык ихьъ прямо 
зам тно присутстые санскритскихь словъ. ВЪроятно, то же. при- 
дется сказать и про горцевь на берегахъ Ягнау, которых Языкъ 
уже менфе понятенъ для европейца, звающаго только по-персидеки, 
чЪмъ говоръ гальчей, обитающихь по Зарявшанской долинё. Эти 
послдые, т. в. зальчи, суть прямые единоплеменники’ сартовъ 
Самарканда и Бухары, и отчасти даже помнять время своего вы- 
хода оттуда, по случаю безпорядковъ и кровопролитя въ Ман- 
калф. Въ своемъ распространеши къ югу, по горамъ, они также 
переходять въ чисто персидское населеше Бадавшана, при по- 
средств жителей Шугнана, Дарваза и Куляба, Впрочемъ, класи- 
фикащя всего этого индо-персидекато паселеня, по недостатву 
этнологическихь данныхъ, такъ еще мало возможна, что о ней, 
какъ и о власификащи жителей Читрала, Скардо, Ясина и проч. 
имфющихь также несомнЪнные признаки родства съ индо-европей- 
цами и, между прочимъ, именно съ славянами, здЪфеь лучше не го- 
ворить; довольно ограничиться общимъ замчалемъ, что въ стра- 
нахъ по верховьямъ Аму-дарьи мы находимъ племена, изслфдоване 
типа и языка которыхь должно со временемъь принести плодотвор- 
ный результать для знакомства съ самою раннею эпохою истори 
арцевь. Съ точки зрфШл политической и экономической зам\- 
тимъ, что мы имфемь тутъ дЪло съ людьми, обыкновенно бЪдпыми, 
во свободолюбивыми, не сливающимися подъ одну сильную цен- 
тральпую власть, но, подобно горцамь Швейцар!и, Кавказа, Клф- 
фиристапа, Куйчжеу, составляющими отд®льныл мельйл владъная, 
которыя ревниво хранять спою независимость. Даже Бадакшанъ, 
котораго жители суть кровные пёреы, изъ окрестностей Балха, п 
отличаются сравнительною изнфженностью, настойчиво отстапваеть, 
свою политическую свободу, несмотря на ‘многолтшя покушеня 
противь нея афганцевь, а въ прежнее время узбековъ. , 

Само собою разумфетел, что числительность индо-персидскаго 
населешя верхов!й Аму-дарьн намтъ неизвЪстна, за исключенемъ 
небольшого уголка этой страны, по верхнимъ частлыъ Зеравшана, 
тдВ мы имфемь въ русскомъ подданствв 35,600 человЪкъ гальчей. 
Но если взять въ соображене общую. величину верхне-джигун- 
скаго басейна и его гористость, велЪдстве которой люди живуть 
только по узкимь додинамъ рЪкъ и озеръ, то едва-ли много оши- 
бемся, сказавъ, что число арскихь торцевь въ описываемой 
стран, т, в. ВЪ восточной части Бухарскаго ханства, въ КулябЪ, 
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Дарваз, ВаханЪ, Шугнан и часто въ Бадакшан», Каратегин\, 
и по Зеравшану, не простирается свыше 350,000 душть, что вде- 
слтеро превосходить число нашихъ гальчей. А какъ есть владея, 
которыя состоять всего изъ нЪфсколькихь деревень, то очень вф- 
роятно, что эта цифра выше дЪйствительности. 

8) Третью вфтвь индо-персидской расы въ нагорномъ урал 
составляютъ иранцы, переселенные туда по большей частн силою 
изъ Мерви и вообще изъ Хорасана, въ весьма недавнее время. 
Одни изъ этихъ «ирани», наибол%е многочисленные, находятся въ 
рабств®, преимущественно у бухарскихь узбековъ; друге суть быв- 
иие рабы, ‘отпущенные или выкупивийеся на волю и заселяюнце, 
напримрь, ‘и\сколько деревень въ Самаркандскомъ округ; на- 
конець, третьи въ рабствЪ никогда не находились, а по разорени 
Мерви выведены оттуда бухарскимь правительствомъ еще въ конц 
прошлаго взка и поселены въ долин Зеравшана, по каналу Ба- 
тушашаху, гдВ также занимаются земледьмемь. Въ нашихъ вла- 
дЪняхь зсВхь этихь перянъ, вфроятно, 7,008 — 8,000 душъ; 
сколько же ихъь въ БухарВ и другихъ земляхъ, по верховьямъ Аму- 
дарьи, неюзвфстно. ЗамЪтимь, что ни отъ самихъ ихъ, на оть 
туземцевь они не называются таджиками, & постоянно пранцами. 

9) Небольшое число кровныхь индусовь разсфянно по всему 
нагорному Турану, преимущественно по большимъ городамъ, гд% 
они занимаются” растовщичествомь и торговлею. Такъ какъ этимъ 
ЛЮДЯМ было запрещено въ средне-азятскихь, мусульманскихъ вла- 
дъняхь жениться, ибо они «невбрные›, то собственно этнографи- 
ческаго элемента насолешя страны они пе составляютъ; но все- 
таки, будучи по большей части факирами, т. е. людьми богатыми, 
они нмфють свое значеше въ краф. Къ пимъ, если не по обще- 
ственному положеню, занятямь и даже языку, то по вфроятному 
происхождентю изь Индустана, приммкають мелюя же племена 
мазать, люли и джучи, которые суть средне-азитсве цьваны, 
хотя не вс ведутъ кочевую жизнь, а, папротниъ, по’ большей 
части занимаются землелЪ мень и ремеслами. У насъ въ Зерав- 
шанскомь округ отихь илемень есть до 15000 душъ, ‘по въ бу- 
харскихь владфшяхь, именно близь Гиссара, они многочиелениъе 
и извъетны тамъ подъ. общим назвашемъ «невзрныхь»? или кяф- 
фировъ, такъ какъ они не мусульмане. Племенныя ихъ особенности 
поддерживаются тм, что браки между ними и магометанами не- 
возможны по шаралу. 

10) Мы перечислили вебхъ главизйшихьъ предстазителей двухъ , 
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тлавныхь племенъ нагорнаго Турана, тюркскаго и индо-персид- 
скато. Но на сиб шанномъ этнографическомъ фонЪ, образованном ь 
этими двумя расами; разбросаны еще, въ видВ островов, пред- 
ставители н®сколькихь другихъ народностей, происхождения‘ вовсе 
це средне-азлтскаго. Между ‘ними первое место по числу, “а от 
части и по давности водворенйя, принадлежить селиотам», именно 
афганцамь, ‘аравитлнамь и евреямь. Повторивъ еще разъ, что, 
собственно товоря, современные афаним не приналлещать по 
языку къ семитическимь народамъ, а только должны быть причи- 
слявмы къ нимъ по физ!ологическому типу и вфролтному проис- 
хожденю‘оть евреввъ, бывшихь въ плфну вавилонском, ‘мы ‘ука- 
жемъ на ихъ весьма еще недавнее распространеше въ бассейн® 
Аму-дарьи. Распространеше это совершается подъ вмяшемь ан- 
тлйской политики, возбуждающей, изъ собственныхь разечетовъ, 
завоевательныя стремлешя эмира кабульскато, и въ настоящее 
время сдфлало значительные ‘усизхи на лБвой сторон Аму-даруи 
въ КундузЪ, БалхВ, ХулумВ и проч. Что же касается до правой 
стороны Окса, то’здзсь афганцы встрчаются, во-первыхъ, кабЪ 
торговцы, разсевянные по городамъ бухарекихь владвнй, во вто- 
рыхь; какъ политическе выходцы изъ отечества, гдф они поддер- 
живали парт противную вынфшнему эмиру, п, вЪ-третьихъ, какъ 
завоеватели, посланные Ширъ-Али-ханозь для осповавйя и раеши- 
решя «Оррег Охиз Зыце›, т. ©, владЪя на верхнёмъ Окс. *) По 
свёдфнямь, не довольно еще опредфлительнымть, въ этомъ послВд- 
немь смысл афганцы распространились въ самое посл днее время 
до Ходжа-салеха, Кулаба и Руштака; но прочно-ли ихъ поло- 
жеше тамъ, ничего неизвестно. ‘Чио касаотсл до’ политических 
выходцевь, преимущественно до спутниковъ Абдеррахманъ-хана, 
то они проживаютъ, ‘въ числь нфсколькихь соть, въ Самарканд, 
съ видимою надеждою рано или поздно вернуться въ отечество. 

11) Аравитяне суть потомки первыхь мусульманскихь завое- 
зателей Мавераннегра и отчасти переселенцы изъ Арави временъ 
Тамерлана. Они живуть въ долишф  Зеравшана, часто ‘у нась, въ 
Самаркандскомь п Калтыкурганскомь отдфлахь (до 2,000 се 
мей), частю въ Бухарскомь ханств, около Варданзи. Между 
ними, какъ между узбоками, есть кочевники и есть люди, во- 
душе полуосвдлую и даже осбдлую жизнь. Промыслы ихъ суть 


“) Позитическал комбинащя апгличань, состоящая въ желмии образовать 
пейтральное государство между’ русскими и ангАИекими пладфйями въ Азйи, 
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ткапье ковровъ, скотоводство и барышничество лошадьми. Нразв- 
ственное развите ихь весьма низко, таюъ что у вебхь сосфдей 
они  пользуютсл репутащею лгуновь и мошенниковъ. Мног{е изъ 
нихъ. поступаютъ въ военную службу эмпра бухарекаго. 

12) Евреи — торгаши п ремесленники въ нЪкоторыхъ городахъ 
Туркестана, напримфрь въ Бухар%, Самаркандь, Таликент% — зави- 
мають также одну изъ послфднихь ступеней общественной лЪст- 
ницы среднеазятскато населеня. Они бЪдвы и малочисленны,. такъ 
что, папримВрь, въ нашихъ владфшяхь едва-ли ихъ наберется бо- 
ле 1,000 душъ. Въ тлазахъ туземцевь края, они стоять столь 
низко, что, напримЪръ, узбеки и таджики .упрекаютъ русскихъ. за 
то, что этимъ ‹паршивымь жидамъ> оказывается столько же по- 
кровительства,, сколько. п другимъ народностямъ края. 

Соображал теперь ‘все изложенное о’набелени нагорно-туран- 
скаго пограничнаго пространства, мы можемъ представить слФдую- 
щую статистико-этнографическую табличку, которой датныя, виро- 
чемъ, будуть лишь грубэ-приблазительны, а иногда и вовсе гада- 


тельны: 
Тюржской расы: 


Въ русск. влад. Вл, туз. влад. 

ВИНЫ О ео" 8651000 45,000? 
Кара-киргизы .......... 29,000. 100,000? 
Каракалпаки 
ВИ } За ейеть хвзаьд5000 ? 
М: ЗН в 18006 585,000 
Ве Ни 119006 

_Индо-пердсиской расы: 
О а КИ. 000 685,000 
Тальчи и др. горныя арекя племена. 35,600 300,000?.. 
АЕ Ре М Зач, 7,000 ? 
Ивдусы и цыгане... .-.. 1,000 й 

Семитической расы: ь 
БВ И ее а 600 2 
АРАВИЯ не, ЧУ ОО0 ? 
о С ое ЗО ТЖ 1,000 ? 


Итого. .. 824,600 боле 1,715,000 

И такъ, на пространств отъ рВки Чу до Аму-дарьп и оть горъ 
Болорскихь до. степей ‘при-дарьнискихъ, равномъ приблизительно 
12,000 ввадратныхь” миль, мы пмфемъ не свыше 2,600,000 жите- 
лей, средиимъ числомъ по 216 на кьадратпую милю, т. с. мовыше, 
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чфмь въ Ставропольской губернии. И эта населениость не должна 
быть далека оть предЪльной, потому что всф подгорные оазисы, 
способные къ землед®л!ию, уже густо населены, а отъ степныхь про- 
странствь можно сдфлать завоеван!я въ пользу культурныхь не 
иначе, какъ проведя каналы изъ Сыръ и Аму-дарьи, чрезъ что, 
конечно, уменьшится объемъ этихь рёкъ, единственныхь, которыя 
тодны для судоходства, п затЪмъ обмелфеть Аральское море, един- 
ственный же резервуаръ, изъ котораго сухая атмосфера черпаеть 
плодотворную влажность. Проведене новыхъ капаловь изъ Сыръ- 
дарьн и изъ другихь нагорно-туранскихь рфзъ есть однако дЪло. 
нензбЪжное и необходимое, потому что только такимъ путемь 
можно подготовить мФета для русской колонизащи, этого важнЪй- 
шаго залога покорности намь страны. Русское населеве доселв 
очень малочисленно въ Сыръ-дарьинской области и слагается по- 
чти исключительно изъ военныхъ, чиновниковт, небольшого числа 
купцовь и отставныхъ солдать, водворившихея въ трехъ-четырехь 
городахъ. Едва-ли, въ общемъ итогф, наберется всфхъ до 22,000 
душь, изъ которыхъ 20,000 будуть приходиться на войска регу- 
лярныя и иррегулярныя, перем няющияся въ своемъ состав и жи- 
вупя по казармамъ, а не своими домами. Если мы вздумаемт 
водворять руссыя селешя въ краф, то наиболЪе выгодныя для 
того мЪстности будутъ, конечно, въ окрестностяхь Ходжента, стра- 
тегическаго и экономическаго ключа Ферганы и вообще сыръ-дарьин- 
ской долины. ЗдЪсь же есть возможность оросить довольпо широ- 
вл пространства плодородной земли,  возобновивъь или устропвъ 
вновь арыки къ сторояф Мурзарабалской степи (въ чему и при: 
ступлено). Друйл мБстности ‘для русской колонизащи суть окрест- 
ности Аулье-ала, Туркестана и особенно Зеравшанская долина въ 
окрестностахь Самарканда, гдф русскому городу также необходимо 
быть, какъ въ ТашкентЪь и ХоджентЪ. ДоселЪ сколько нибудь зна- 
чительная русская колон1я образовалась только въ юго-восточномъ 
углу Ташкента, колошя, впрочемъ, состоящая главнымь образомъ 
изъ чиновниБовь и це слишкомъ. заботящаялея © прочномъ своемъ 
водвореши въ краф. Само собою разумЪется, что такого прочнаго 
водворен!я и нельзя будеть достигнуть до тёхь поръ, пока земаи 
не стапутъ поступать въ полвую собственность. лиць, которыя ихъ 
нывЪ пр!обр5тають. Даже общинное владфие, столь полезное въ 
Европейской Росси, здфеь пе состоятельно; принадлежность же 


вевхь земель непосредственно государству есть уронъ для него 
самато, 
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Я Главные населенные тнункты. м 


ОбозрЪвъ этнографичесвйй составъ населетя нагорно-туранскаго 
пограничнаго пространства, перейдемъ къ краткому описано глав- 
нЪйшихь городовъ и мфетечекъ края. Прежде всего замфтимъ; что 
всЪ средиеаз!ятсве торода построены па одинъ ладъ: вдоль кри- 
выхьъ и узкихь улиць тянутся длинные рады низкихь глинянныхь 
здав!й съ плоскими крышами, въ соефдствв которыхъ, на внутрен- 

°нихъ дворахъ, насажены деревья, которыя издали придаютъ тороду 
видь сала. Изр®дка надъ этою массою глины возвышаются куполь 
мечетей или минареты. Около. города ‚обыкновенно тлиняная же 
стЪна, съ зубцами или безъ зубцовъ, иногда на столько’ высокая, 
что дфлаеть изъ города родъ ящика, наполненнаго ‘постройками: 
Многе города имфють еще цитадели, обыкновенно укрёиленныя 
лучше прочихъ частей и расположенныя на комапдующихь высо- 
тахъ. За стфнами торода палинаются сады, среди’ которыхъ’раз- 
бросаны отдЬльные дома и усадьбы, иногда сливаюциеся въ пред- 
ифстья въ видЪ слободъ. Города, даже’ весьма) значительные, рас- 
положены, почти ве, не на большихь р%кахъ, а при выходахь 
изъ горъ мелкихъ потоковъ, которые`туть же распущены на ка- 
навы, орошаюпия городъ и окрестныя ему поля и сады. Деревни 
состоять ‘изъ глиняныхь мазанокъ, безъ порядка раскиданныхь по 
такимъ же, орошеннымь канавами, м®стностямъ. ОнЪ не имфють 
отрадъ. 


Описане городовъ удобнфе всего расположить по государствамъ. 


Поэтому, начинал съ русскиль владъний и пдя съ сВвера, мы мо- 
жемъ прежде всего назвать два ничтожныя м®стечка Сузака и Ч0- 
лако-курань, ‘лежапуя по сфверную сторону торь Каратау. Они 
заслуживають внимая лишь какъ послдийя осфдлости по пути 
изъ Туркестанекаго края’ въ Тропцкъ’ и Петропавловевт: `` Важинве 
ихъ городъ Дулье-ата, на ТаласЪ, центръ торговли съ дикокамен- 
ными киргизами и стратегичесый эталь между областями Сыртъ- 
ларьинской и СемирЪченской, лежалийй у выхода изъ горъ на плос- 
кость. Въ немъ 3,300 жителей: *ЗатВмь слёдуеть городокъ урке- 
стань съ 5,200 жителей, съ птугаделью и съ знаменитою въСред- 
ней Аз святынею — мечетью султана Азрета. Кл юго-востоку отъ 
него, Чемженть, съ’ 5,150 жителей и также съ укр®пленями авёят- 
ской постройки. Въ уздахъ этихъ двухъ городовъ есть ‘н®еколько 
значительныхь ‘мусульманскихь селен, напримёрь Карабулак, 
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Сайрамь, Манкенть, Карнакъ. Подвигаясь далфе къ югу, мы на- 
ходимь, на краю густо населеннаго Кураминскаго узда, городъ 
Ташкент», современную столицу русскаго Туркестана, виБщающую 
до 75,000 жителей. 'Гашкентъ одинь изъ древнзйшихь и самыхь 
обширныхь городовъ Средней Азш. Окружающая его стёна иметь 
11 персть длины и девять воротъ. Общая фигура города есть 
овалъ, съ большою осью оть запада къ востоку и съ виадиною на 
юго-востокв. Въ этой-то впадин помфстился русск городъ, или 
тавъ называемый европейсвй кварталь Таликента, правильно рас- 
планированный и порядочно застроенный въ духь нашихъ прован-° 
щаяльныхь городовъ, но съ тёмъ оть нихъ отлиемьъ, что прямыя 
улицы его имфють по сторонамь канавы съ текучей водой и ряды 
тЬнистыхь деревьевъ. Къ юго-западу отъ этого европейскаго квар- 
тала и, сльдовательно, къ югу оть азёятскато города, лежить рус- 
ская цитадель, обнесенная неконченными бастонвыми фронтами 
и заключающая въ себЪ военные запасы. Ташкенть орошенъ ка- 
навами изъ Чирчика, который протекаеть въ нёсколькихь верстахь 
южнфе города. Открыме каменнаго угля у Ходжакента, въ 60 
зерстахь оть города, который досел отоплялея исключительно 
дровамн изъ старыхъ фруктовыхьъ деревьевь, обфщаеть много со- 
дБИствовать удобствамъ жизни въ немьъ и, слбдовательно, его пре- 
успфянйю. Торговое же его значеше и теперь очень’ значительно, 
чему немало содЪйствуеть основал! е большого караванъ-серал, слу- 
жащаго складомъь руссклхъь товаровъ. Замфчательно, что посль 
устройства европейскаго квартала мноме азритеые жители города 
(сарты) стали строить въ немь дома на европейскйй манер, чтобы 
отдавать ихъ въ наймы русскимъ чиновникамь и купцамъ. Это 
спид?тельствуеть объ увЪренности ихъ въ прочности пашего вод- 
зорешя въ городф п вообще въ странЪ, ибо сами они предпочи- 
таютъ дома азятскаго устройства. Въ 1873 году Ташкевть нако- 
нець вошель въ общую сЪть городовь импери, связавныхь 
телеграфами. 

Чиназь — укрЪилене при виадени Чирчика въ Сиръ-дарью, гдь 
находится станщия аральской флотили, подвозащей сюда тяжести 
съ низовй Сыра. Значительное русское селен!е, боле ста домовъ, 
уже возникло въ этой местности. р 

Назбекь — у выхода Чирчика изъ горъ, Хой-ииюбе, Искенть, 
Колджелала, Сайлыко, -Ачи, Каунчи — суть важифйшия селена Ку- 
рамннскаго уфздл. ы , 

Г Ходжонть опять” древий  тородъ, быть‘ можеть современный 
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Александру Македонскому, построенъ на лФвомъ берегу Сыра, у 
самой рЪки, которая его обтекаеть съ сЬвера и запада. Въ немъ 
18,000 жителей, почти исключительно таджиков, занятыхъ тор- 
товлею и ремеслами. Цитадель города лежить среди его, бдизъ св- 
верной окраины, 

Ура-тюбе съ 9,000 жителей, также; главнымъ обра сар- 
товъ. 

ИНОЙ тородокъ. съ 3,800 жителей, у выхода изъ ущелья 
дороги, ведущей изъ Самарканда въ Ташкензь. Близъ него укр®- 
плене Ключевое, выстроенное. потому, что войска въ городЪ болфли 
лихорадками. 

`  Костакозь, Испираръ, Уали-кондазь, Нау — мы селешя 
Ходжентскаго убзда: 

Опмарканд», нЪкогда знаменитая столица оной котораго 
гробница находится здФеь, нынв же главный городъ Зеравшанскаго 
округа’ и передовой къ юго-западу стратегический пунктъ наллихь 
владьн!й. Лежить па южной сторон Зеравшана, въ шести вер- 
стахъ оть него, у холмовь, составляющихь предгомйя Шахрисяб- 
скихъ горъ. Жителей въ немъ до 30,000, главнымъ образомъ сар- 
товъ. Лежащая въ западной части ‘его цитадель нын служить для 
размЪщен!я русскихьъ войскъ и отличается обширностью, тавъ что 
для’ удобства обороны ‘начата перестройка ея, при чем * на 
западЪ отъ ‘пел’ возникаеть русскй городъ;, Подробныя описа- 
ил Самаркавда сдфланы Ханыковымъ, Вамбери, Хорошхинымъ 
и другими, 

Каттиы-куран» и Пянджикенть — центры западнаго и восточ- 
паго отдёловь Зеравшанскато округа, причемъ Плиджикенть ле- 
жи у выхода изъ горъ рзки Зеравшана. Въ Зеравшанскомь округв 
можно еще указать на нЪсколько значительныхь м%Встечекъ, какъ 
напримЪрь: Уриуть, въ горахъ на юго-восток оть Самарканда, 
Дэкамь —на. лого-запад® и потомъ на Варзиминарь, Обурдинь, Паль- 
дарака, Китуть; Маманъ—селешя въ горной странЪ по верховьямъ 
ржи Зеравшана, обитаемыя гальчами. 

Въ Коканскить владфняхь заслуживалоть’ внимая слдующе 
населенные пункты: Коканъ, Намантанъ, Андиджанъ, Маргилант, 
Ошиь, Узгентъ, Учъ-кургань, Канибадамъ, Испара, Ристанъ, Ассаке, 
ПТерихань. Всё они, за иоключешемь Намаптана, представляють 
именно ту особенность, о ‘которой сказано выше, при общемь взгляд 
ип средисазятеве города, т. е. лежать не у большой р№ки Сыра, & 
па канавахь, выведенныхь изъ торныхь рфчекъ; почему, въ случа 
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зойны, могуть быть оставлены беэъ воды простым отводом ары- 
ковъ. Такъ, Конан», столица ханства, имфющая болёе 60,000 жи- 
телей, расположен среди Ферганской долины, на рёчк СохВ, ко- 
торая уже предварительно разобрана въ половину на орошеше. 
Тородъ этоть пе имфетъь никакихъ укрёплен!й. Съ запада и во- 
стока къ нему примываютъ обширныя’ предмветья, ‘вмфетв съ ко- 
торыми онъ иметь болфе двадцати вереть въ окружности. Хан- 
с&Й лпорець находится по срединв города; пл считается боле ста. 
мечетей. Промышленная его значительность доказывается суще- 
ствовал1емь ‘шести большихь наравалъ-сераевъ, разныхь мастер- 
скихъ, писчебумажной фабрики и единственнаго въ ханств поро- 
ховото завода. Наманлань, почти столь же обширный какъ Кованъ, 
лежить на сБверной сторон® Сыръ-дарьи ни славится большими са- 
дами п отличными фруктами. Андиджань — прежняя столица Фер- 
тамы, родина Бабера, донын® весьма значительный городъ, въ ко- 
торомъ правителешь состоить старший сынъ хана, наслфдникь его 
престола. Городъ не ‘укрВоленъ; жители его сарты, числомъ отъ 
20 хо 25,000 душь. Марзилань также не ‘обнесенъ стнами, но 
имфеть цитадель Ярмазаръ, верстахъ въ двухъ отъ торода. Онъ 
населень не’ только сартами (таджиками), но отчасти и тгальчами. 
Величиной уступаеть Андиджану: Ом — крайн!Й изъ городов хан- 
ства по дорогв въ Кашгарь, мЪсто ‘уплаты пошлинъь караванами, 
отправляющимися туда и приходящими оттуда. Узент» — городъ на 
прайнемъ востокЪ ханства, съ нзеколькими развалинами. Мевстечки 
/ Канибадама,_ Испара, Ристань, Ассаке, Шеризань, Учь-кутань 
` замчательны населенностью я плодородемъ окрестностей, особенно 
канекл же укрфилевя, въ род Кетмеяъ-тюбе, на но- 
отъ Намангана, не стоютъ даже ‘упоминая, такъ вакъ слу- 
` жать не для обороны ханства, а лишь для жительства зякетчей, 
` собирающих подати съ кара-киргизойъ. 5 
Въ Бутарскомз ханствЪ главные города суть: Бухара, Карши, 
Шахрелбеь. Кромф того, заслуживають, внимашя мЪстечки у паром- 
ныхъ перевозовь черезь Аму-дарью, Чарджуй, Керки, Ходжа-саля, 
Термезь и’ второстепенные города: Варданзи, Кермине, Халырчи, 
Каракуль, Чиракчи; Якобакъ, Гузарь, Дихнау, Ширралать и Гис- 
сарт, самый восточный изъ везхь. Бухара, главный тородъ хан- 
ства; въ. противуположность Кокану, укр®плена стфною въ 111 
веретъ, въ 8—4 сажени высоты, съ башнями. Поперечникъ города 
Е ‘около трехъ версть и стВна прорфзана одиннадцалью воро- 
ги; Жителей, вфроятно, 80,000. душиь, т, е. больше, чфмъ въ Таш- 
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кент, уже потому, что въ Бухарь не мало домовъ двухъэтажныхт. 
38 караванъ-сераевь свид®тельствують объ обширной торговл то- 
рода, а 103 медрессе и 360 мечетей о развитш въ немъ мусуль- 
мапской учености и набожности, доставившей «блаженной Бухарв» 
репутацию перваго ‘посл Константинополя центра ислама. Кладбина 
среди торода и уличная грязь здфеь тБ же, что во ве$хь городах 
Средней Азш. Вода проведена въ городъ изъ Зеравшана канавою 
Шехрирудъ, которая распадается на арыки, проводяшие воду въ 
бассейны или пруды, гдз она хранитсл оть одного наполнешя до 
другого, и потому обращается въ вонючую, наполненную ‘насфко- 
мыми жидкость. Дворець эмира находится на цитадели, окружностью 
около полуторы версты, со стБною въ 5—6 сажень вышины. По- 
дробныя свфджня о Бухарь можно найти у Бориса, Ханыкова, 
Вамбери, Костенкова и хругихъ путешественниковъ. 

Каршии— второй тородъь ханства по общирности и лучший по 
постройк® и образу жизни его обитателей, которые во многомъ 
образование прочихъ бухарцевъ. Породъ этоть лежить въ трехъ съ 
половиною веретахь южнфе рфки Кошки-дарьи, у поднояйя хол- 
мовъ, и состоить собственно’ изъ города, обнесеннато стВною, и 
изь предыфст!Й, непосредственно примыкающихь къ стёнф. Въ 
южной части собственно торода находится цитадель, болЪе обшир- 
ная, чмъ въ Бухарз, и вмфщающая въ себЪ лворецъ эмира. 

Шахрсябеь не тородъ, а пфлая труппа тгородовъ и селен, на 
пространствЪ около двадцати верстъ длиною, отъ сфвера къ югу, 
и восьми шириною, обнесенная стВной и заключающая среди этой 
ограды ‘поля и сады. Два главные торода ‘этой местности суть 
Шааръ п Китабь, изъ которыхь послдюй лежить на Тилянтъ- 
дарьЪ, а первый южнфе Акъ-дарьи. Шахрсябсь центръ густонасе- 
леннаго оазиса, въ которомъ, вфроятко, живеть до 50,000 душъ, 
преимущественно узбековъ, илн и таджиковъ, но говорящихъ по- 
узбекски. Это преобладане узбековъ здЪсь, какъ и въ Карши, со- 
ставляетъ любопытную ‘аномалию въ этнографи Средней Азш, гдЪ 
вообще сфверъ принадлежить тюркскимь племенамь, а югъ индо- 
персидскимъ. 

Изъ другихь выше назваиныхь тородовъ Бухарскаго ханства, 
упомянемъ о Варданзи, Кермине и Гиссарт! какъ о крёпостяхь 
эмира, изъ которыхь на послднюю имЪъ обращено съ недавнято 
времени особенное внималие; Прогие городки неважны, и если на 
нихъ стоить обращать внимане, то лишь`какъ на эталы для ка- 
равановъ. 
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Торода’ мелких зладфнй по верховьямъ ‘Аму-дарьи, 3& иевлю- 
чешемь бадакшанскихь, не были посфщены ни однимъ достовЪр- 
нимь европейским путешественникомт, а потому не только осо- 
бенности ихъ, но самое положеше и даже назвашя недовольно из- 
зфстны, Въ ближайшемь къ намъ, т. ег въ наиболфе сзверномь изъ 
этих владёой, Каратевинь, главный городъ’ есть Гарме, располо- 
менный на Сурхабф. Напротивъ него, за ркой, находится 5р\- 
постца Сарыпуль. Далфе въ югу мы знаем Бельджуань и Кулябъ, 
два города Лулябскало ханства; но положене ихъ съ точностью 
неизвестно. Дарваз» и Шузнань принадлежаль къ мстностямт со- 
вершенно проблематичесвимь; и о Калеи-гумъ, будто бы состав- 
дающемь столицу Дарваза, можно’ выразить большя сом ня. 
Только, положене Фейзабада, столицы’ Бадакщанскато лира, извЪетно 
теперь астропомически; но городъ пе представляеть ничего замфча- 
тельнало. Онъ даже не укрЪиленъ, такъ что владфлець его живет 
ть особой четыреугольной глиняной криости\ у сВвернаго конца 
города. Вирочемъ съ юга имъ командуеть цитадель Захарчи, ко- 
торая иЪкогдал считалась твердынею. Здаше, называемое Хиркант-п- 
шгерифиь, содержить мощи какого-то святаго. Населене города со- 
стоить изъ пербанъ, вьышшедшихь отчасти изъ Балха; но есть ие- 
мало. индусовь и евреевъ; занимающихся торговлею. Для производ-. 
ства послфдней существують два каравалъ-сарая и базарь со 
150 лавками. Въ числ» предметовъ торга всгр®чаютея и неволь- 
вики-кяффиры. Кром Фейзабада въ Бадакшанскомь ханств можно 
еще замЪтить крфиостиу Рустакъ, лежащую у афганской границы 
п слВд. у крайнихъ предфловъ того пространства, которое подле- 
аоит"ь нашему описанию и для изучешя котораго остается еще сл\- 
лаль очень немало. 


Управлеше и военныя средства. 


Управлеше различными политическими частями магорнаго Ту- 
рана еще недавно было чисто-деспотическимь на всемъ протяжении 
края оть Чу до Аму-дарьи. Велфдетие этого, судьбы населенйя 
больше всего зависли отъ личных качествь его владык, и страш- 
ныя казни, пытки, внезапных разореня, обезчещеше были уд?ломть 
тЪхь подданныхь, которых халиь, эмиръ или просто бекь отлича- 
лись, жестокостю. А жестокость въ правахъ средне-азятскихь вла- 
стителей уже потому, что они ортанизмь свой истощають и #оз- 
буждають таремнымъ развратомъ и велкаго рода излиптествами, п 
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то около НахЪ ближайнними совЪтииками и помощиикамн стоять 
обыкновенно разные проходимцы, интригами и подкупомъ достигю- 
ие зван!й купгь-боги, мехтеровъ, парваначи, бековъ и проч. Рус- 
ское завоеване сЪверной части края тёмъ и оказало великую ус- 
лугу этой стран; что внесло въ нее зачатки европейскаго управ- 
ления, основаннаго на систем правительственныхь пачаль, & ие 
на личныхъ качествахьъ властителей. Оно же впервые уничтолието 
разлие въ положени туземныхь народностей, урапильь ‘перед 
закономъ узбека, таджика, аравитлияна и спрей. Опо ввело ира- 
вильную систему податей, уничтожило’ миожество поборовъ, кото- 
рые вводились жадностью правителей и разорлли народъ; наконець 
оно же положило начало экономическому преусивяью края, сдф- 
лавъ свободною торгойлю и оказывал покровительство тмъ отра- 
слямь промышленности, которыя могуть доставить стран капи- 
талы, Конетно, это’ управлене — военно-народиое` и самымъ назва- 
земь показывает, что. туть еще далеко до вполи европейской 
системы администрации; конечно, въ премахъ этого ‘управленя 
найдутся  стЪенешя п пеудобства, чувствительныя для народовъ 
съ европейскимь развичемь, по туземцы, безъ сомн ия, замфчаютъ 
въ усломяхъ своей теперешней жизин ТЪввЙ повороть къ лучшему. 
и вели, какъ можно надфяться, послв шести, семилЪтнято опыта, 
дано будеть ифсколько больше гарант! ‘не только извфетному 0б- 
щественному самоуправлению (состоящему ‘въ выбор® старииииьу 
блевъ, серкеровъ, аксакаловъ, казы и въ самосуд по‘ большииству 
дЪлъ), ‘но и личной независимости’ повыхь граждан русской земли 
отъ мелочной полицейской опеки, то однимъ этниъ на. столько бу- 
деть упрочено положене Россйг въ Туран, что’ ве’ потребуется 
особыхь военныхь усилЙ для поддержаюя нашей тамь власти и 
`даще ел расширешя. Народъ, видя строгую справедливость, ‘ле- 
тальность русскихь пачальствь рядомъ съ пристрасмемтъ, алчно- 
стью и беззакошями туземныхь правителей; ”будеть смотрьть па 
русскихъ какъ па своихъ избавителей оть тлжжаго ига, п тб 
больше станеть желать распространошя русской власти. ^ Самая 
спла русской администраци, быстрота ея дЪйствй, непреложиность 
ел распоряжешй, певсегла примиримия еъ европейскою спободой, 
еще долго будуть возбуждать лишь ‘сотувстие среднедиятскихь 
массь, издавиа привыкатихь уважать одну силу. Е 
овременное управленю `русскимь Туркестаномт иметь во глав 
тепераль-губернатора, который есть вмст командующий войсками 
округа и живеть ‘въ `Ташкенть. Вь частности, Сыръ-дарьшиская 
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7 область управляется военным тубернаторомъ, который также жи- 
` верь въ Ташкент и начальствуеть войсками этой области. Зерав- 
шансый окрубь имБеть свою администращию, независимую оть 
военнаго губернатора и подчиненную прямо генераль-губернатору. 
Прямыми исполнителями распоряженй высшей администралии `яв- 
ляются Уфздные начальники изъ военныхь штабъ-офицеровъ, съ 
помощниками изъ младшихь офицерскихь чиновъ, по три или по 
четыре. на уфздь. Для судебныхь разбирательствь между русскими 
существують уфздные судьи, къ которымъ дозволено обращаться 
и туземцамъ, если они не желають судиться своими казы и ями, 
Въ Иоканю ханъ есть абсолютный тлава страны, по крайней 
мЪрЪ въ смыслВ внутренняго управленя ею, такъ какъ внфшнля 
его политика зависить отъ тВхъ соображешй, которыя ему с00б- 
щаются изъ Таликонта проживающимъ тамъ его ибвзреннымь въ ^ 
дЪлахь. Да и сфера ея очень не широка: сношеня съ бывшамъ 
подданнымъ, & нынв полновластнымъ государемъь Якубъ - бекомъ 
каштарскимъ, который ‘смотрить на Худояръ-хана несколько свы- 
сока, сношешя съ бывшимъ противникомъ, эмиромь бухарскимъ, 
и связи съ владЪльцами Каратегина, Дарваза и пр., которые, сами 
нерфдко требують отъ коканскаго хана вмЪшательства въ ‘ихъ 
дЪла. Внутри ханство раздфлено на разной величины округи, кото- 
рыхъ правители, подъ именемъ бековъ, аксакаловъ, хакимовъ, датхи, 
пользуются очень широкою властью, и, если исправно платять въ 
ханскую казну налоги съ своихъ провинций, то остатся ‘на своихь 
мфетахь до тхъ поръ, пока нажитыя богатства не дадуть имъ 
средствъ стать ближе къ хану или купить еще’ боле доходное 
мфего. ЛТодати съ округовъ разочитаны въ чарикахь, т.е. мбрахь 
хлЬба, и въ тиляхь, т. е; въ монет, и по свбдфшльь, относя- 
щимся впрочемь, къ 1840 годамъ, простирались: 


Чариковт. "Тидлей, 
Сь г, Кована п его округа... зо. 800,000, 110,000, 
а Ре: т О 800,000. 54,000 
Зари вАи йе ПЕнлзуи зон тазтанныы знок0000 — 
И: о: Е, А: ОК И — 25,000 
> Шерихама, Талмазара и Кувы. . . . 300,000 4,000, 
> Маргилана съ Ярмазаромь, . , ‚ о. 200,000 22,000 


Частей Ходжентекаго округа, остающих- 

| ся нынф во влади коканцевь, в%- 
| ОНО ео еАНИЕ дезы чиилнсяе ООО ан, те 45000 
Итого. › .2,212,000 216,000 
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Так как чарикь весить четыре пуда, то исчисленное зерно 
пшеница, ячмень п джугара — представляеть вфсъ около.8;000,000 
пудовъ; денежный же доходь въ тилляхь простирается до 800;000 

рублей, что, при населеши ханства ие свыше 700,000 душ, очень 

тягостный для народа выводъ, тВмь боле; что ханске чиновники 
не упускаютъ случая грабить подвфдомственное имь населеше, не- 
зависимо оть сбора податей въ пользу хана. Налоги ими установ- 
ленные, напримвръ, въ Ташкент, до завоевавя его нашими вой- 
сками, были столь разнообразны, что’ значительная часть ихъ О 
нами уничтожена въ большой радости народа. 

Сколько въ настолщее время коканскй ханъ иметь войскъ; 
намъ нензвфегно; но у коканцевъ попадаются даже скоростр®ль- 
ныл ружья, конечно лишь въ маломъ числ. 

Бухарское управлеше въ существ не разнится оть коканскаго 
и хивинскаго; только глава государства называется эмиромъ, а не 
ханомъ. Нынф шей эмиръ; Музафаръ, сынъ весьма умнаго, но же- 
стокаго Насръ-Улла-Эддина, вообще непопуляренъ въ своей стран, 
и одио время противъ него позставаль даже собственный его сыяъ; 
неповиновен!е же бековъ, доходило до того, что въ 1869 году мы 
должны были противу двухъ изъ нихъ, правивиихь въ Шахрсябс»в, 
посылать наши войска, которыя и покорили бунтовавиие города 
власти эмира. Финансовое состоян!е Бухары можно назвать довольно 
плачевнымь, несмотря на чрезвычайно высок подати, простираю- 


иияся, напримЪръ, до */з урожая полей. Въ 1868 —1870 годахъ. 


эмир съ трудомъ выплатилъ намъ 500,000 рублей контрибущиь 
Впрочемъ, говорлть, что онъ копить въ крЪиости Гиссарз деньги 
для личныхь свонхъ потребностей, вЪроятно на случай потери 
престола и необходимости бЪтетва. Военныл силы Бухары, по 
свЪдЪшямъ Костенки, достигали въ 1870 году до 13,000 человЪкъ, 
при 200 орудяхъ. ПозднЪйпие слухи передавали, что на все это 
писло людей эмиръ подучильъ изъ-за Гиндукуша нарфзныя ружья; 
но это едва’ли такъ. Солдаты бухареще въ послЪдн!е годы стали 
обучаться по русскимъ военнымъ уставамь, съ русскими команд- 
ными словами; они одфты въ однообразные мундиры (куртки) крас- 
наго цвта со столчимь воротникомъ, въ кожаные шаровары, са- 
поги п мерлушачьи шапки. Артиллеристы, большею частью изъ 
иранцевь, имфють спи!е кафтаны съ краснымъ воротникомъ. Вся 
эта арм, поглощающая на свое содержаше значительную часть 
доходовъ страны, разумфется, также мало значить въ боевомъ 


НЕ 
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смысл, какъ н та, которая при Ирджарв была разбита нЪеколь- 
кими ротами нашихъ солдать. 

0бъ управленш иоо средствах мелкихъ влад нйй по’ верховьямъ 
Аму-дарьи намь мало извфстно. Въ КуллбЪ, Дарвазф, Пугная и 
ВаханЪ владфтели приписывають себ македонское происхождене 
и пазываются ща, ‘а не хан; въ Каратегин® до посл®дняго вре- 
мени тоже быль ша, но теперь это государство управляется вас- 
сальнымъ Бухарв бекомъ узбекскаго происхожденя. 

Владфтель бадакщанскй титулуетъ себя уже не ша, а ханомъ, 
вфроятно въ сознан!и, что’ послЬдийй титулъ важинфе, хотя въ со- 
сВднихь Афганистан и Туркменши вслю!Й старъйшина или’ круп- 
ный чиновникъ называется ханомъ. До нЪкоторой степени онъ есть 
сюзеренъ почти вефхъ мелкихь землиць на верховьяхь Аму-дарьи, 
какт, видно изъ слфдующаго росписавя его влади: 

1) Собетвенно Бадакщань А. Фейзабадъ изъ округовъ’ Фейза- 
бадъ, Яфталь, Аргу п Шива; Б. Джермъ, изъ округовъ Джермъ, 
Халть, Зардео, Саргаланъ, Вардожь, Куранъ, Анджуманъ, Парай- 
янъ: всЪ эти земли лежать по р. Кокш и па югь оть пел къ 
Гиндукушу- 

2) Вассальныя владтшя, которыхъ наслдетвенные правители 
обязаны военною’ службою’ бадактанскому миру: Даралмъ, Шахръ- 
и-Бузуркъ, Гумбазъ, Фарохарь; Клшмъ изь округовь Кишмъ, 
Машадъ, Варсахъ, Тешканъ и Карлохь; Рошанъ, Шигнанъ, Иш- 

- калимъ; Ваханъ изъ округовь Иестрахъ, Кандушьъ, Испянджь и 
Сары-Чапанъ; Зебакъь съ округомъ” Сангличъ; Минтанъ, Рахъ, 
Даунь, Азаба, — три послёдые в нензв®стной мфстности между 
Рошаномъ и Фейзабаломъ. Влад®ня Ваханъ, Ипкашиь и Рошанъ 
отчасти переходять на правый берегь Пянджа, т. е. главной вЪтви 
Аму-дарьи. 2 

Фейзабадь ссть тлавная провинця, находлщался подъ пено- 
средствениымъ управлешемь па’ или хана. “Число жителей ханства 
неизвфстно, но вфролтно около полумнлайона. Нып ий правитель 
Бадакшана есть Махиудъ-ша, прежийй же, Жегандарь-халиь, выг- 
пать войсками эмира кабульскаго и первоначально думаль обра- 
титься за помощью къ намъ, а потомъ боролся съ афгапцами при 
пособш аля читральскаго, но безуспв ино. Ставлениикъ афгалщевуь, 
Махмудт-ша, повидимому не любимь жителями, которые еше зи- 
мою 1873 года хотВли его нагиать. Онъ платить эмиру кабуль- 
скому 15,000 рушй вь тодъ, какъ знакъ своей подчиненности, но 
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впрочемъ въ ведени дЪлъ независимъ, такъ какъ афганскихь войскъ 
въ Бадакнань въ. ь 


- Военный обзорь. 


» Стралегическая оцфнка положешя пагорно-туранской окранны 
Тоссш представллетъ особыя трудности по причин большато раз- 
нообразя тфхъ обстолтельствь, воторыя нужно при этомъ взвии- 
вать. Главнфйпия изъ этихъ обетоятельствь суть слФдующия: 
1) отдаленность крал отъ Росс собственно, между которою и имъ 
тянутся широкя, нелегко проходимыя степи, гдф есть всего двЪ 
дороги; пригодныя для движеня войскъ, но ‘и то не во всякое 
времл года; 2) недостатокъ въ кра№ мЪотныхь средствъ для понол- 
нешя и снабженя арм и въ случав большихъ и общихъ военныхь 
дЪйств; 3) составъ населеня страны, въ которомъ руссвйй эле- 
мептъ совершенно ничтожень п вся масса народа состоить изъ 
пноплеменниковъ, да еще и мусульманъ, которые притомъ покорены 
не боле какъ 7 лЬть назадъ и далеко не утвердились въ сознании 
безповоротной покорности ‹невфрнымъ>; 4) сосфдетво самостолтель- 
выхь мусульманскихь государствъ, которыхъ населеше единопле- 
менно съ населешемь русскаго Туркестана и которыя не’ могутъ 
забыть, что теперешнйя руссюл земли еще недавно были ихъ владЪ- 
нями; 5) открытость вефхъ нашихъ границъ для нападеня как 
этихъ мусульманскихь тосударствь, мотущихъ, до извЪстной сте- 
пени получать поддержку съ юга, озъ-за Гиндукуша, тавъ ‘п степ- 
ныхъ варпаровъ, изъ которыхь иные имЪють на своей сторон% 
превосходство труднодостуциой тЪености. ВсЪ эти обстоятельства 
отевидно невыгодны для насъ’ и должны быть уравновзшиваемы 
однимъ превосходствомъ состава, вооружеюя и тактическато обра- 
зоватя войскъ. ‘О превосходствВ европейскато образовашя и гра 
данскаго устройства, которое бы покоряло намъ умы туземцевъ, 
можно говорить пока лишь условно, потому что гражданскйе эле- 
менты русскаго государства сюда еще очень мало проникли, и 
здЪеь нЪть ни училищь, которыл прививами бы туземцамь русское 
образоваше, ни’ тавихь судовъ, которые бы своею независимостью, 
единственной таранлтей правосудя, могли сразу показать средне- 
аватцамъ всю’ высоту нравственнаго уровня ихъ повелителей, 
Отдаленность ‘или даже’ отдЪльность края, во многомъ” превос- 
ходящая самую отдфльность Сахалина, пе пуждается въ особыхъ 
разъяснешяхъ, Между Ташкентомъ и Орскомъ на. УралВ разстояне 
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около 1,800 версть, между Таинкентомь и Семипалатинскомь на 
Иртыш в около 1,700 в. и даже до ВЪрнаго, вблизи котораго нахо- 
дится небольшая передовая часть русскаго населешя въ средней 
Азш, свыше 700 версть. При этомъ на пути къ первому городу 
мы имЪемъ всего восемь русскихъ этаповъ, на пути ко второму 
не больше двфнадцати; вся же мЪстность, прилегающая къ доро- 
гамъ, занята номадами-мусульманами. 

Недостатокъ въ краф мфетныхь военныхь средствъ также оче- 
виденъ. Росая, чтобы пополнять войска Сыръ-дарьниской области, 
должна ежегодно отправлять туда до 2,800 сыновъ своихъ и боль- 
шею частпо безвозвратно. Не находя въ кра средствъ къ прочному 
водвореню семействами, эти люди, по окончани службы въ войскахъ, 
по большей части тибнуть непроизводительно для русскаго дфла 
въ средней Азш. Матеральная часть военныхъ силъ также требует 
многихъ подвозовь изъ Росс, ‘напр. пороху, оруайя, снарядовъ, 
инструментовъ, сукна и т. п. р 

Составъ населеня страны, завоеванной едва въ 1865 — 68 годахъ, 
вызываеть большую раздробленность войскъ по’ краю, что невыгодно 
отражается на’ единств® ихъ хозяйства и тактическаго образовантя 
и можеть еще вести дурныя послёдстйя въ случаЪ возстаня. 
Для предупреждешя этой послфдней случайности всв почти мелюе 
отряды войскъ живуть ть укр®пленйяхь, частю доставшихся оть 
бухарцевъ и коканцевъ (Туркестанъ, Чемкенть, Ходженть, Катты- 
Курганъ), частно ‘построенныхь нами самими (Ташкентская цита- 
дель, Чиназъ, Ключевое). Число этихь укрбилен!й слишкомъ значи= 
тельно для корпуса въ 20,000 человЪкъ, а между тЬмъ въ случаЪ 
возсташя мы почти не можемъ очистить нн одного изъ пвихъ, 
чтобы гарнизономь его усилить дЪйствующя войска. Особенно 
Самаркандская цитадель, по обширности своей, требовала сильнаго 
гарнизона, хотя изъ нел-то именно скорфе всего могутъ быть высы- 
лаемы въ поле значительные отряды: поэтому она и перестраи- 
вается. 

СОбебдетво независнмыхь мусульманскихь государствъ невыгодно 
для набь вдвойн». Во-нервыхъ, он№ могуть влян!емт своихъ вызы- 
вать или поддерживать безпорядки внутри нашихь влад, во- 
вторыхъ, по’ причин неудачнаго очертаня нашихь границь, он% 
могли бы, если бы ‘имфли хоть ‘сколько нибудь порядочное ‘военное 
устройство, ‘стать для насъ небезопасными врагами въ открытой 
войнЪ. Еще Коканъ, самь по себЪ, одинъ не можеть вызвать боль- 
шихъ затруднен, потому что ханство это окружено съ трехъ 
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сторонь нашими владфьйями и можеть быть пройдено ‘изъ конц& 
въ конещьсвъ кавя нибудь двё-три недфли; но лвись это владфе 
союзнымь БухарЪ, Бадакшану и ХивЪ, вопрось © его значеши 
измфнитсл. Оно занимаетъ очень выгодное для союзпиковъ поло- 
жене па флалгВ и часто даже въ тылу тЪхь войскъ, которыл 
съ нашей стороны могуть быть направлены на, Аму-дарью. Конечно; 
въ случа вишней борьбы оно будеть первою жертвою для пашихь 
войскь, жертвою’ т®мъ болфе легкою, что города его не укрёплены; 
но самов заняе послфднихь нашими гарнизонами потребуеть 
отвлеченшя военныхь силь оть другихь тедтровъ. По счастно, на 
этихъ другихъ театрахъ мы имфемь нЪкоторыя существенных выгоды. 
БухарВ напр. мы можемъ нанести серьезный ударъ’ даже ие втор- 
таясь въ ея предфлы, ‘а только заперьвъ часть воды, идущей изъ 
Зерафшана, въ это ханство, Зат®мь оть ‘непосредственных ударовъ 
большихь хивинскихь скопить мы гарантированы степями, которы 
лежать между Сырь и Аму-дарьей. Но, повторимъ, въ случа 
коалицие всёхъ ханствъ и особенно при’ поддержке ихъ со стороны 
Афганистана, ваше положено можеть быть не изъ легкихъ. При 
современномъ состоя и нашихь собственныхь владфн!й въ Турке- 
стан, тдЪ русскы элементь слабъ, и при теперешнемь числ 
войскъ, въ немъ находящихся, мы едва-ли можемъ вывести въ 
поле противъ всёхь трехъ противниковъ боле 6,000. человф въ. 

Впрочемъ; вопрось о план войны, характер ин вЪфроятныхь 
ревультатахь ея много’ упрощается для’ насъ тфмъ, что главный, 
если не единственный ударъ намъ должно будетъ нанести одной 
Бухар®, съ овлад/ыемь которою друге противники будуть раздв- 
лены и слфловалельно безсильны. У насъ нерфдко слышался заяв- 
лешя, что ‘нужно. прежде покончить съ Хивою, какъ съ непосред- 
ственнымь очагтомъ безпокойствъ въ средней Азш, а Бухару оста 
вить въ покоф; Это едва-ли не ошибочно. Хива пала бы сама 
собою, если бы русске ‘стали тверлою. ногою у Чарджул, или 
вообще на’ среднемь течени Окса, и на обороть, съ нею ‘очень 
трудно имфть дЪло, пока это течене не въ нашихъ рукахъ. Рав- 
нымь образомь и вйян:е Афганистана значительно ослабло бы, 
вели ‘ие превратилось совеВмъ, посл запятя нами Ходжасвля, 
Керки и другихъ бухарских переправъ презь Аму-дарью. Словомъ, 
свели составлять планъ завоевашя всего Турана, то на’ первой его 
страниц должно стоять покореше Бухары. Нокореше это удобн%е 


всего совершить прямымь движешемь изъ Оамаркавда-на столицу 


ханства; если же эмиръ сосредоточить войска у Шахредбеа, то 
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ударомь па эти войска, при чемь посл нобфды мы получим 
возможность заплть Бухару п друмя м\Ъста по Зарафшану, Кошка 
дарьЪ и Аму-дарьВ безь серьезныхь преплтетв. Если бы и посл 
этого коалищя продолжалась, то изъ Шахреябса. и Карши остава»- 
лось бы двинуться чрезъ Гиссаръ на верховья Окса и тажимть 
образомъ получить командовале надъ всЪмъ бассейномъ его. 
_Тажимь образомь мы видимъ, что реше военно-политической 
проблемы о ТураиЪ,; не смотря на кажующуюся сложность ея, 
довольно просто, хотя, разуметсл, это не значить, что въ указан- 
помъ смысль, завосвавя обоихъ бассойповъ, сыръ-дарьинскаго и 
аму-дарьинскаго оно безусловно выгодно для Росси. Выгода, есть 
лишь относительная, именпо, что съ утверждешемъ русской власти 
во всей странЪ, отъ Болора до КаспёЙскаго морл, мы уже не будемъ 
туть пыфть вифшиихь враговь, которымь трудно ирдти съ 
востока ли, съ’ юга ли. О томь же, будуть ли окупатьсл, а тфиъ 
болфе приносить доходь, всЪ эти завоеванл, здесь было бы неу- 
добно разсуждать уже потому, что это значило бы вдаваться въ 
область экономическихь гипотезь. Гораздо важнье принять въ 
настолщемь случаЪ къ разсмотрЪнию то обстоятельство; что до 
послфдняго времени на приближен!е наше къ Аму-дарт и особенно 
къ Гиндукушу смотрьла весьма ревниво большая европейская дер- 
жава, Ангия. Опасаясь, что сосфдетво Россйг съ Индей можеть 
повести за собою освобожден послфдней оть британскаго вла 
дычества, Ангя уже въ 1842 г. пыталась сама перейдти за Индъ, 
чтобы предупредить нась на Гиндукумв, а’ потомь въ 1857 г. 
заключила дотоворъ съ эмиромъ кабульскимтъ, по которому обяза: 
лась платить сему сжегодно 120,000 ф. ст., лишь бы онъ содержаль 
по менышей м®рь 18,000 войска, годнаго сопротивляться русскимъ. 
Потомтъ, плохо довфряя надежности подобнато отраждешл себя отъ 
трозящаго будто бы ей нашествя съ пашей стороны, она ть 
1869—70 г. стала преслвдовать другую теорно, именно: образовать; 
съ соглася Россш, и даже, если можно, ‘по формальному съ ней 
уговору, нейтральную полосу между обфими имперями, куда бы 
ни та, ни другая держава не могли ступаль ногою. Въ составъ - 
такой нейтральной полосы лондонскй кабинеть желать бы ввести 
не только Кабулистань, принадлежалйй къ бассейну Инда, но и 
Бактрануу т. ©. вс верховья Аму-дарьи, отъ Бадакшана до Балха 
и Маймено. Но разумЪотел, что’ представлять такую пограничную 
сдЪлку прочною зналить либо’ пе знать дла, либо умышленно его 
искажать и притомь ть смысл едва ли выгодномь для обфихь 
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сторонь. Какъ англичане не желаютъ; чтобы мы могли, благодаря 
непосредственному появлению у Инда, волновать Индустанъ, такъ 
и мы, съ неменьшимъ основашемъ въ прав. хот$ть, ‘чтобы англй- 
ское политическое вщян!е было совершенно ничтожно среди обита- 
телей Туркестана. А нейтральная полоса способна привести именно 
къ одному изъ этихъ явлешй. Воть’ почему теорйя Оррег Охиз 
Эёщбе’а, да еще вассальнаго Англ, ни въ какомъ случа не можеть 
быть допускаема съ нашей стороны, тмъ бодфе, что англичане, не- 
довольствуясь вассальною зависимостью Афганистана, начинають 
подчинять непосредственной своей власти Кяффиристанъ. Впрочемъ, 
во всякомъ случав очевидно, что рано или поздно двё державы 
прдуть въ соприкосновене по единственному натуральному рубежу, 
Тиндукушу; и если это прикосновеше произойдеть мирно, то оно 
обфщаеть велиыя и благодЪтельныя послёдетвя для всего Стараго 


СвЪта. Если же одна изъ сторонъ неумвренностью свонхъ требо- | 


зан, пеискренностью поведешя или какими нибудь другими 
дВйстмями возбудить справедливое недовольство другой, то 


результатомь выйдеть война, которой истребительныя посл®д- | 


стил трудно предвидЪть. Замбтимь только, чото уже нын® 
для доставлешя себф возможно большихь шансовь къ успвху въ 
этой войшф, англичане разширяють свою власть за Индомь п 
открыто ‘товорять о томъ, что «Индшо противъ Росыи будуть 
залцицать не остъ-индевя войска, а туркменская конница, руково- 
димая искуссными офицерами.> 

Независимо от англскихь предположенй и плановъ, форму- 
лированныхь съ 060бою ясностью въ 1870’ г. Форситомъ, и въ 
1872 г. лордомъ Грэнвилемъ, существуегь у нась самихъ отно- 
сительно военно-политическаго положеня нашего въ Туран взглядъ, 


30 многомъ напоминающий англ ск, но только еще мене выгод-. 


ный для насъ, чВмъ теоря Чррег Охиз Эае’а, такъ что даже 
англичане пе осмЪлились намь его’ предложить. Взглядъ этотъ 
требуеть, чтобы мы остановились на теперешнихь нашихь грани- 
цахъ къ сторон8 Бухары и Кокана, т. е. оставили государственные 
наши рубежи на воздух, ‘не примкнувъ ихъ ни къ какому естест- 
зениому урочищу. Что же касается до средне-азатскихь ханствъ, 
то он, по этой теор, должны. остальсл вассалами Росеи, съ 
независимымъ управлешемь. Другими словами, теорйя предлагаеть 
сопдатль изъ Росёи Турцио съ Египтомъ, Румынею и Сербею. 

По совершенной непригодности для русскаго государства и 
слЪдозательно малой вТуролтности осуществленя’ ‘па дВлФ такого, 
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ученя, мы не будемъ останавливаться здесь па опфнкВ его, а 
замбтимт” только, что, слЪдул ему, мы никогда бы не освободилиеь 
отъ необходимости держать въ Туркестан много’ войскъ противъ 
внЪшнихь вратовъ, какими естественно были бъ вассалы, и накогда 
не достигли бы обрусВшя уже’занятой нами части страны. 
Указавъ такимь образомьъ на главныя’ военно-политичесяя или 
стратегическ!я особенности нагорно-гуранскато пограничнаго про- 
странства, мы можедь заключить этоть обзорь перечисленемт 
тЬхь военныхъ сить и средствь, которыя Россйя имфеть въ этой 
стран, ограничиваясь относительно военныхъ средствъ сосфднихь 
ханствь тмин указавями, которыя уже сдфланы при обзорв пхъ 
‘управления. Въ началВ 1873 года войска Сыръ-дарьинекой области, 
какт уже было упомянуто, составляли корпусъ числительностью 
около 20,000 чел., расположене которато извзетно изъ квартир- 
пато. росписатя. ГУврбпаенИ, которыя служать точками’ опоры для 
дЛйствя этих силъ, считается дввнадцать: Туркесталиь, Чемкентъ, 
Аулье-ата, Ташкенть, Чиназъ, Теляу, Келеучи, Ходжентъ, Уратюбе, 
Ключевое, Оамаркандъ и Катты-курганъ. 
_ Артиллершсв!е склады для дЪйствующихь войскъ имьются въ 
‚ ЧиназЪь, Ташкентв и ОамаркандЪ; для мфстныхь падобностей въ 
каждомъ уврфплеши. _ 
> Больницы разнаго наименованя существуютъ: въ Ташкент, 
Ходженть, Джизакв, Ключевомъ, Туркестан и Аулье-ата. БолЪз- 
ненность въ войскахъ, вслфдстме тяжелой службы, неудобствъ 
помфщеня и отчасти климатическихь особенностей, именно р®зкихт” 
переходовь оть жары въ прохладь въ лЪтвше дли и ночи, довольно 
значительна и въ 1870 году представллла слвдующия цифры: 
Забольло.. 119 ‘офицеровь и 19,743 ниж. чин. 
Умерло ... 9 > 564 › 
Самая большая смертность быль оть. тифа, перемежающейся 
лихорадки и возвратной горячки, именно 80‘/о общей смертноети. 
Провантск!е магазины имЪются въ Талжентв, ЧиназЪ, Самар- 
кандЪ, Ключевомъ, ХоджентВ, ТуркестанЪ, Уразтюбе, у Каменнаго 
_моста, въ Валты-Курганъ, Теляу и Аулье-ата. — т 
Тлавный интендантский складь въ Тамикент». тдв производятся 
п торги на затотовлене всякаго. рода запасов. — у 
Аральская рёчная флотнлйя состоить изъ 12Асудовь въ числу 
которыхь 65 пароходовь и 7 баржъ. Она потребляеть въ годъ 
‘приблизительно 960,000. пуд. саксаулу п 40,000, пудовъ угля, заго- 
товляемато ‘обыкновенно па устьлхь Арыеа» 
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. ‚ Источники: 


До начала ХТХ стольтя о пагорномь Туран имфлись самыя смутныя поня- 
т, такъ кахъ изофстйя Беневени (1725), Миллера (1740), Томпсона (1741), Ефре= 
мова (1774) и Габайдулы-Амирова (1774) были очень кратки, а труды 1езунтовт 
времень Цянь-лунл касались западнаго Туркестана только отчасти. Не къ чему 
было даже приурочить путешествия Марко-Поло. Первыми обстоятельными путе- 
шественниками явились Поситловз и Бурнашев» (1800 года), которыхъ рукопись 
о Ташкент однажо оставалась необнародованпою до 1850-хь годовъ (Записки 
Русскаго Географическаго Общества), Затмь слфдовали: побздка въ Кокалъ |На- 
зарова (1813) п мисея въ Бухару Мейендорфа, Эверсмана и Пандера (1820), а 
со стороны южной Азш: «Путешестше въ Кабуль» Эльфинстона и Макартнея 
(1809), доставившее первых распросныя сафдфшх о верховьяхь Аму-дарьш, и пу- 
тешестме Муркрофта (1824) въ Бухару. Но если бы изсаЪдованйя въ нагорномь 
Туран остановились на этомъ, то мы знали бы о немъ мало, особено же о 
южной его половинв. Воть почему въ литературВ нашего предмета предпочти- 
тельнаго вниман{я заслуживаютъ труды, совершонпые послф 1830 тода, а именно: 
м Потанинъ: Замисви о Кокапскомъь ханств, 1880. 

Витпез: Ттауез по ВокВага, 1834.—Отъ современнаго Борису русскаго пу- 
тешественника, Витхевича, сохрапилось очень пемного, и то въ рукописяхт. 

Роса: Топгиеу 10 Ве зопгсе о{ 1Ве тфуег Охиз, особепио издате 1872 года, 
спабжениое превоеходнымъ предисломемь Юля. 

_Ханыковъ: Оцисаше Бухарскаго халства; 1848. 

Нитьоа: Аше Сешгаме, 1843. 

Обозрьве Коканскаго ханства въ ныифшиемъ (1841 г.) его состолийт, появит- 
шесся въ Запискахь Русскаго Географическаго Общества не ранфе 1849 г. 

„Небольсим»: Очерки торговли Росси съ Средиею Азмею, 1856 (Зап. Русс. 
Теогр. Общ.). с 

`Венюковъ: Очерши причуйской страны, 1859, карта Коканскаго, ханства, 1861, 
но Памир и верховьяхь Аму-дарьи 1861 (Зап. Рус. Геогр. Общ.). 

Мейерз: Очеркь западной части Каратаусскихь горъ, 1862. 

Вамбери: Путешестме по Средней Авш, 1868. 

Пашино: Туркесталеый край въ 1866 году. 

Талкинь: Этнографическе малерйялы по Оренбургскому краю; 1838, 

ъ 1867 года начинается рядъ географическихь п статистическихь работъ о 
Русском Туркестаи: Аминова, Гребенкина, Краузе, Кутакевича, Маева, Мак- 
шеева, Мышеикова, Раевскато, Соболева, Оверцева, Татарипова, Федченко, Хо- 
рошхипа п другихь, о которыхь сафдёшя находятся либо въ издашихь Русскаго 
Теографическаго Общества, либо въ ‹Туркестанскихь Вфдомостлхь», откуда он\% 
' перешли къ «Туркестансый Ежегодникъ» 1872 и въ сбориикь Е Турке- 
сталиь» 1872. Отдьльныя сочинен1я паданы: 

Костенко «Средияя Амя и распространеше въ ней русской гражданствен- 
ности», 1871 года, который также паписаль «Путешестве въ Бухару» 1871. 
| Стверщевыма: «Путешествия по Центральной Аз, 1878 г. съ картою. 
| Лучийя карты суть: Кицетра Тигап, 1865; Ильина Туркестанское Генералъ- 
` тубернаторство. 1872; Струее Коканекое ханство, 1871; Федченки: «Коканское 
ханство» и сосфдя ‘съ юга земли, 1872, Карта Туркестанскаго военнаго округа, 
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изд. мь Ташкоитв въ 1878 г; Опверщева релъефиая карта всей перхпей Аз въ 
Изв, Р. Г. Общ. 1878. Со стороны апгличаяь заслужизають внимая: ао, 
Тамаяал, литографированная карта, Момомери при отчет о путеместии ‹мир- 
зы» въ `бепега] Вером оп Ше орегайотз оЁ {Ще @т. Тг, Зиту 0 аа, и нако- 
нець Юля при книг Вуда» 


Участокъ десятый: Уральсв!Й или Хивинсей *). 


Обширное пространство по сторонамь Аральскаго Моря, отъ 
береговь Мертваго Култука до подволия Каратаускихь горъ иоть 
параллели станицы Калмыковской, укрфилешй Упльскаго и Тургай- 
скаго нас югъ до `полуденныхь предфловъ Хивы, представляетъ 
мЪстность, которая въ естественно-историческомь, въ стратегиче- 
скомъ и въ другихъ отношешяхъ образуеть одно пфлое, характе- 
ризуемое многими такими особенностями, кавл не встрфчаются на 
другихь азятскихь окраинахь Россш. динство это, вирочемъ, 
обусловливается не нахождешемь по самой серединф пространства 
Аральскаго моря, & существоващемъ въ. южной его части осфдлаго 
Хивинскаго оазиса, который и экономически, и политически долго 
господствоваль надъ всвми при-аральскими равнинами, да и всегда 
сохранить на нихъ вмяше, чЪмъ будеть вынуждать насъ или на за- 
нят!е самой Хивы ‘или на содержаше значительныхь военныхъ силъ 
у пизовьевь Сыръ-дарьи и противу' промежутка между Араломъ и 
Касшемъ. По крайней непроизводительности почвы въ этихъ м$- 
стахъ, по невозможности основашя среди большей части ихъ русскахъ 
осфдлостей и по открытости степей къ югу, эта часть вашихьъ го- 
сударственныхь окраинъ въ’ Аз есть одна изъ наиболЪе трудно- 
охраняемыхъ и потому самому заслуживаеть особаго внимая съ 
военной точки зря. 

Вь тЪхь предблахЪ, которые указаны выше, подлежащее опи- 
саншю пространство состоить: 1) изъ зауральскихь частей уЪфздовъ 
Гурьевскаго и Калмыковскаго и всего Эмбенскаго, Уральской обла- 
сти, изъ южной половины Иргизскато уфзда, области Тургайской и 
изъ уЪфздовъ Казалинскаго, Перовскаго и. задарьинскихь частей: 
'Туркестанскаго; Чемкентскаго и Ходжентскаго, области Сыръ-дарь- 


*) Сыйдьшя изложены по дапйымь 1 мал 1878 г., т. ©. времени, предшество- 
залшато взлтйо Хивы, и аншь въ пемногихъ случаяхъ пополнены повйшими, по- 
лученными во премя печатая книги. 
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ииской; 9) изъ восточной части Мангышлакскаго пространства; 
3) изь Хивинокато хапетва съ зависимыми отъ него землями турк- 
меновъ, киргизовь и каракалиаковь и 4) изъ Аральскаго моря. По 
отношению въ каждой изъ этихъ четырехь м\стностей, военных и 
друпя соображешя столь разлачны, что необходимо каждую изъ 
нихъ раземотрьть отдЪльно и притомь въ такой подробности, ка- 
кал обусловливается ел политическою, п экономичесвою важностю 
для. Россш. Какъ общую характеристическую черту всего прострал- 
ства, слдуеть замбтить отсутстме сколько-нибудь значительныхь 
высотъ (и 'бовершенно степной характеръ природы, 


1. Отепи на спверъ `оть_ Усть-Урта т Аральскало Моря и. то 
Сырз-дарыь- 


Страна оть, низов Урала и сЪверо-восточнаго берега Касшй- 
скаго моря до Сары-су лежить частшо ниже уровня океана и лишь 
постепенно поднимается въ направлени къ востоку и сфверу. Гора 
Айрюкъ, принадлежащая въ систем Мутаджарь и достигающая 
1,000, футовъ мадъ моремъ, есть тосподствующий надъ ней пунктъ. 
Идл_оть нел послфдовательно. въ разныхъ направлен яхт, мы ветр- 
чаемъи слВдующее: г г 

На затадъ степь сначала холмиста, особенно по верховьямт 
Эмбы, Унла п Сагиза, но потомъ-мало-по-малу обралцается въ со- 
вершенную равнину, съ почвою часто песчаною, частно твердо: 
тлиниетою, частио ‘солончаковою. Значительная часть этой стену 
бевилодлаз особенною же ‘бевотрадностью отличается пространсгио 
оть дЪваго берега Эмбы до, подполия Устъ-Урта. Съ приближешемть 
къ. Касшйскому морю, степь дФлается или песчаною, или солонцо- 
патою и паконець почти позамЗтно сливаетсл съ самым моремт, 
помощью множества камьипевыхь болоть ле ернковъ ‘(заливовъ), вт 
которыхь вода стоить при западныхе вьтрахъ, но уходить при. во- 
сточныхь и сЪверныхеь, 

Слвдуюние мф$стные предметы обращають па себя внимаше въ 
этой части степи; р№ки. Уралъ» Уить, Сагизъ, Эмба, Чегань; озера 
Индерское, Кабаюъ-куль и Камышъ-куль; соляныя грязи, Чушка- 
куль, Ащ -булаюъ, Чумыить-куль, Исенджаль, Манайли-соръ, Тен- 
такь-сорь. п. Яманъ-соръ; мески Кумъ-джаргаюъ, Кокъ-кумъ, Акъ 
кумь-Сагиль, Тайсуганъ п Бейрюкь, Кара-кумъ, Люсонъ, ‹ Сары- 
вумь. Положене вебхь ихъ обозначено” на’ общеневветной пяти- 
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десяти-верстной карт Оренбургекаго края; что же касается до 
свойствь м®стныхь предметовъ, то здфсь, на основави трудовъ 
Берга, Алексвева, Мейера и’ др., можно сказать слёдующее. Изъ 
р®къ только Ураль доходить до моря, по и то въ посл®дые годы 
устья вго стали мел®ть и заростать камышемъь; долина же выше 
Гурьепа и Сарайчиковой содержить въ себф не мало кустарниковъ 
и деревьев, которыя берегутея казаками, какъ средство для пред- 
охранетя рзки отъ совершеннато пересыханя; местами есть и лу- 
товыя прострамства. Сатизь и Уплъ теряются въ пескахъ и въ с0- 
ляныхь грязяхь; Эмба танже не доходить до моря, по крайней м рб 
большую часть тода, а въ жары опа даже обращается въ рядъ от- 
д#льныхь плесовь съ водою горькосоленою вездЪ, кром верхомй. 
Р\ка Чеганъ и притокъ ел Мали даже совсЪмъ безводны въ те- 
чене пЪеколкихь м%Зеяцевь и имфютъ воду собственно въ руслахъ 
лишь весною, посл таян и“ сн®говъ. Вс проия мелюйя рЪчки сте- 
пи, обыкновенно носяшйя назватйя Кара-су, Сары-су ит. п. пред- 
ставляютъ 18 же усломя. Изъ озерь Индерское известно обилемъ 
самосадочной соли, а Кабакъ-вуль и Камвтиъ-вуль представляють 
р\дкое въ здЪиней степи явлене прЪеноводныхь озеръ. Неболь- 
шое озеро Масше, на Нижней Эмб%, тдЪ въ 1871 году построено 
укрвплеше, также предполагалось прснымъ, но на дёлВ вода въ 
немъ дурна, 

Соляныя грязи вообще суть самыя непривЪтливыя части степи, 
большею частью непроходимыя и пногда представляющия опасность 
для людей и животныхъ, которые, по неосторожности ступивъ на 
подсохшую поверхность ихъ, проваливаются почти безъ надежды 
выбралься. Этимъ свойствомъ особенно отличаются грязи у подошвы 
Усть-Урта. Кром того, веб вообще солончаки, т. е. даже и суе, 
отл\ляють, при перномъ вЪтрЪ въ жаркую погоду, множество Ждкой 
пыли, & при дождяхь обращаются въ вязкую грязь. Пески далеко 
превосходять удобствами не только ихъ, но и твердо-глинистыя 
степныя пространства, п среди ихъ нербдкость встрфтить не только 
травы, празла, рВдейя, но кустарники, и, самое тлавное, прёеную 
воду въ неглубокихъ колодцахъ. Каракумске пески у сфверо-восточ- 
нато берега Кастйскато морл, а затФмъ пески Уймауть, на пути 
оть Эмбы въ Уств-Урту, особенно извЪстны обимемъ пр®сной р 
и растительности, обилемтъ, конечно, относительнымь. 

Въ орединт, т. е, прямо на сВверъ оть Аральскаго моря, глав- 
ные ‘мфетные предметы суть южные отроги Мугоджарекихь горъ 
и нееки’ Барсуки, Большие ип Малые. Первые тянутся полосою ло 
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двухоть версть. длины и мфстами до пятидесяти ширины на сфверь 
оть. залива Чернышева и полуострова Куланды, вторые на сто двал- 
цать версть къ северу отъ залива. Перовскато. Пространство между 
ними предетавляеть частю толую солонцоватую степь, часто топе 
солонцы и, наконецъ, соляныя грязи и озера. Часть этого простран- 
ства, прилегающая къ заливу Тще-бась, вЪролтно еще въ прошломъ 
стольти была подъ водою, какъ можно думать по сравненио картъ 
Аральскаго моря нынЪшней и. геодезиста Гладышева, а также и 
по самому виду обсохшей почвы. Пески Барсуки, вфроятно бере- 
говыя дюны прежняго моря, замЪфчательны тВмъ, что служатъ 
зимовками для нфкоторыхь родовь киргизовъ, тогда какъ вся со- 
с®диля солонцоватая степь, по причин совершенной безплодности, 
и лЬто_и зиму большею частью остается пустою, представляя весьма. 
большое препятствие къ устройству правильнаго сообщеня Сыръ- 
дарьлиской области съ Оренбургским краемъ. Даже рфки Иргизъ 
п Тургай мало помогаютъ оживленно этой печальной пустыни, ибо 
въ первой изъ нихъ вода обыкновенно’ соленая и берега обфихъ 
изрьдка лишь поросли тальникомъ или камышемт. Большое. озеро 
Челкаръ, въ которое впадають осталки водъ обфихь рёкъ, посл 
ихъ смяшя, почти еплоть представляеть только соляную грязь; а 
водой наполняется лишь ,во время весеннихъ разливовъ. Съ запада, 
по направленно къ Иргизу, вытекають нЪсколько ручьевь ивъ 
Мугоджарскихь горъ, но всЪ они. теряются въ степи, не доходя 
до. главной рёки и представляя въ обыкновенное время сумя 
русла. 

На востокъ по обфимъ сторонамъ Оыръ-дарьи, большая часть 
степной почвы состоить изъ песковъ. Это извЪетные Каражумы на 
сЪверв ин Кызиль-кумы на юг оть Сыра. Впрочемь, Каракумсвые 
пески, начинаюциеся южнфе Челкара, не вездЪ достигаютъ до 
сырь-дарьинскаго русла, а мЪстами оставляють обширныя про- 
странства для голой глинисто-содонцоватой почвы, какъ, напримфръ, 
на сфверъ оть Кармакчи. } 

Въ западной половин каракумской песчаной равнины вертЪ- 
чазются также, общирные солонцы и содяныя озера, кажъ-то. Мизбиль, 
Чумыпиь-куль; Хантъ-султанъ, Камышлы-башу, Якши-курайли, а въ 
южтой п восточной замфчательны соляныя озера Кивокъ - тузъ и 
Арыеь. Вдоль самой рёки Сыръ-дарьн заслуживають особеннаго 
внимания больцие болотистые и просиие камышемъ либо тростникомъ 
разливы Караузяка, одного изъ рукаповь, Сыра, который отдёляется 
оть тлавнаго русла въ 17-ти верстахь ниже Перовска вправо и 
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снова зливаетея въ рёку у форта № 2. Выше’ же Перонска, на 
правомь берегу Сыра, встрчаютсл твердые и бугристые ‘пески, 
перемшанные съ солончаками и тянупеся до р№къ быры-су. и 
Чу, до озера Саумалъ-куля и до горъ Каратау. к 

На лВвомь берегу Яксарта пески еще боле развиты, чуть ‘на, 
правомъ, и туть ихъ расположене на земной поверхности, по сло- 
вамь Мейера, подчинено н®которой систем, а именно: проходиния 
средн ‘ихъ’ложбины направляются либо съ сЪвера на югЪ, либо съ 
востока на запад. Первыя постолино наполнены солонцами, и если 
содержать въ 666$ колодцы, то непремённо съ соленой “водой; 
вторыя суть какъ бы остатки прёсноводныхь руслъ и воду въ кона- 
няхь имвють прЪеную. Въ эту часть степи, благодаря низменности 
ея положеня, врываются рукава Яксарта: Джаны и Куванъ-дарьл. 
Первая отдфляется оть общаго русла Сыра въ 11 верстахъ ниже 
Перовска и течеть сначала по болотистой, потомъ по тпердо-солно- 
‹цоватой и наконецъ по песчаной степи, на юго-западь, чрез® укрЪи- 
леше Ирки- бай, ‘къ озеру Кучка-тенгизу, въ которомъ теряется. 
Въ тВхъ случаяхь, когда русло ел пе наполнено сплошь водою, 
оно представляеть потокъ до 350 версть длиною, иногда требуюний 
для переправы камьлиевыхь плотовъ. Вторая, т; е. Куванъ-дарья, 
отходить отъ главнаго русла Сыра, или Джаманъ-дарьи, неретахь 
въ’ 20-ти ниже’ Джаны-дарьи и направляется почти прямо къ западу, 
черезь болота и ‘пески, въ воторыхъ теряетсл, не доходя далеко 
до Аральскаго ‘моря. Русло Кувана наполнено ирфеноводными: пле- 
сами, ‘или ‘омутами, и колодцами, а по верхнимь чаетямъ этого 
степного’ потока есть даже пашни, орошаемыя его водою’ посред- 
ствомъ арыковъ. Джаманъ-дарья, т; е. тлавное русло Сыра, на про- 
странствВ между Перовском® и Кармакчи маловодна и чрезвычайно 
извилиста, такъ что’ судоходство по’ ней весьма затруднительно, 
особенно въ ‘малую воду, когда нужно плавать на пароходахъ не 
боле какъ съ ‘двумя футамн осадки, ‘но достаточно сильных, 
чтобы преодолЬваль теченше по четыре или по пяти узловь въ чает, 
и поворотливыхь, чтобы ие натыкальсл на борегь. По’ соединении 
Джаманъ-дарьи съ Караузякомьъ, Сыръ снова становится хорошею 
судоходною ‘рёкою, но только ‘до’ устья, тдё опять встрёчаются 
мели, тянушяся въ море. Изъ трехъ ‘рукановь, на которые рЬка 
равдфляется тутъ, только средшй иметь въ большую воду отъ трехъ 
до четырехъ футовъ глубины; два же друге во всякое время пере- 
ходимы въ бродъ, Этому’ мелководью думали помочь бапрудою Яны и 
Куванъ-дарьи, а также выпрямлешемь русла Джаманъ-дарьн, что 


— 890 —. 


увеличило бы скорость точешя въ низовьяхь Сыра и повело бы 
въ смытно отмелей; но до сихъ поръ вс тавя попытки не имбли 
успха. Выше Перовска, Яксарть судоходень по крайней мЪрв до 
Чиназа; но также очень извилисть и, благодаря мягкости почвы, 
по которой течетъ, нерфдко мёнлеть русло, что затрудняеть пла- 
зануе, особенно посл большихь разливовь. Переправы чрезъ. Сыръ- 
дарью у Казалинска, Перовска, Чиназа и проч. дфлаются на паро- 
махъ; гдЪ ихь нёть, тамъ туземцы прибфгають къ камышевымь 
плотамь пли къ перегону скота въ бродъ. Зимою, т. е. оть. конца 
ноября по мартъ, перефздъ черезъ рёку совершается по льду. 

Въ пескахь наюгь оть низовй Сыра, въ прежнее время, текла 
рЬка Кизылъ-дарья; нынВ даже и слды этой рфки еще не отыс- 
каны, хотя, можеть быть, низовья Джаны-дарьи отчасти совцадають 
съ этимъ русломь. Степь по правую сторону Кизылъ-дарьн, къ 
сторон Чиназа и Ходжента, уже не столь песчана, какъ по лфвую, 
т, е. по западную ея сторону, и предетавляеть, напротивъ, гладкую 
тлинистую равнипу; но удобна ли она для орошешя канавами изъ 
сосфднихь частей Сыра — это вопросъ, нерфшенный пивелировкой. 
Можно, кажется, думать, что далеко внутрь этой равнины орошеше 
простиралься не можеть, такъ какъ, вЪфроятно, . она имфетъ, пока- 
тость къ востоку; ибо иначе Сыръ-дарьВ оть Ходжента незачёмъ 
было бы поварачивать къ сфверу. За южную окранну кизылкумской 
низменности слфдуетъ принять горы Нуратынъ-тау, отдвляюния ее 
оть долины Зерафшана; но эти горы составляютъ только часть 
окраины, На большинств же протяжешя Кивылъ-вкумы открыты 
на югь и сливаются съ песчаными равнинами, окружающими Бухар- 
свай оазись и простирающимнся не только до. Оксуса, но и далеко 
на югъ огь этой рки, внутрь Туркмеши. СЪвернЪе Бухаурскато 
оазиса, среди кизылкумской степи высятся пряды холмовъ, извфел- 
ныхъ подь назван1емь Капканъ-тау и Вуканскихъ горь, весьма мало 
еще ивслфдованныхъ. Оть нихъ, къ юго-западу, пеечаная разнина 
Батпакъ-кумъ разстилагается до предфловь Хивы, такъ что все 
песчано-степное пространство по обфимъ сторонамь Сыра, входящее 
нынё по большей части въ предЪлы Сыръ- дарьинской ‘области, 
образуеть площадь въ 800 версть длины и 400 ширины, или въ 
6,400 квадратныхь географических миль, 


1. Усть-Урть. 


Обратимся теперь на западь оть Аральсваго моря. ЗдЪеь пе- 
Тедъ нами обширная плоская возвышенность Усль-Урта, которая 
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разстилается до самаго Касшйскато моря и круто палаеть не 
только къ водамь обоихь морей, но и къ сторон соефдней имъ 
суши, Усть-Урть ныфеть поверхность по большей чаети” ровную; 
тлавных углубленя въ его почв суть овраги, которыми изрыты его 
окраины, образующуя на всемь своемь протяжениг так ‘называе- 
мый чинка, т. е. обрызь отъ 400 до 650 футотъ. выеотото- Опраги 
вообще проникаютъ- недалеко внутрь Усть-Урта и отличаются та» 
кою же крутизной береговъ, какъ самый чинить, Посл\днй нали= 
наоть быть замфтенъ на сфвер, подъ 47\/4° широты, въ 30 вер- 
стахъ ‘южифе конца Мугоджарскихь горь, въ которымь не ‘примм- 
казтъ. Это начало чинка есть, высота, Акъ-дюртъ-куль. Отсюда 
обрывъ тянется на юго-западь со мнотими извилинами, которыя 
образують то выдающуяся части, мысы, то вдаюццеся овраги или 
лощины. Изъ мысовъ нанболЁе зам чалельны Мынь-су-алмазъ, Тье- 
муинъ-чапа и Баракъ, кромз того Тамды, съ. горою Дипль-тау, 
которые образують отдЪльный массивъ впереди Усть-Урта въ сб: 
веру. Между оврагами или лощинами, 10 ихъ ширинЪ и обтир- 
пости, заслуживалють внимашя: Мапали, который переходить хъ 
устью въ солонець, но вообще крутоберегь; лощина, между Мынтъ- 
су-алмазомъ и Тье-муинъ-чата, длиною 40 веротъ, Учф-сай — три 
лощины, направяяющия оть запада въ востоку, причемь въ, конц 
ихъ, подъь уступомъ чинка, ложить соляное озеро Тасъ-астау, близ. 
вершины котораго есть каменная пирамида, Уй-уба; Тще-айрыкь — 
плосвй овраг, съ дорогою изъ Оренбурга. уь Хиву; 50 версть 
восточифе его опять такой же оврагь; еще, 20 версть, восточи\е 
оврагь ПТерше. Значительная часть чинка, обращеннаго. къ эмбен- 
скимъ степямъ, орошается у подошвы почти безводною рВкою ЧТа- 
танъ; промв того во виадинахь пли въ лощинахъ находится мокрые 
солонцы, которые и питаются водою, очевидно, изъ того же обры- 
ва Усть-урга 

На, западЪ, къ сторон Кастайскаго. моря пли, празильнъе, за- 
лива Кайдака *), чанкъ очень круть, и то 226. можно, сказать про 
приаральскую его пасть. На посдфдией обыкновенно спуск, съ 
Усть-Урта невозможенъ, такъ что каралантъ, пдушй вверху, по 
гребню чинка, пе можеть сноситьел съ другпмт, который с21- 
дуеть у’ него на виду, но у подонты обрыта, т. ©. вдоль самаго 
берега моря. Овраги злфеь коротки и крутобереги, и нанболве 
извфетные спуски по помъ лежаль сЪверн\е мыса Акт Гумсукъ, у 


*) Самал западнал Часть Усть-урта, именно Маитышилалт, онисыелетсл въ 
таавЪ о 'Туркмонокомь участ, 
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юго-западной оконечности бывшаго Айбугирскато озера. Юго-восточ: 
ная частьчинка, за АйЙбугиромъ, повидимому составлявшая н®когда 
правый берегь Аму-дарьн и болфе или мене извфстная до Бешть- 
дешика и Сары-камыша, южнЪе этого озера недовольно еще ‘изсл%- 
дована. И хотя мы знаемъ, что туть есть высовй мысъ или полу- 
островъ Капланкыръ, подъемъ по опрагу Жабахлы, вдоль дороги 
изъ Красноводека въ Сары-камышу, и большой оврагъь Диренъ- 
Димпе, идупий отъ сфвера къ югу въ одн®хь широтахъ съ Кара- 
бугазомъ, по вообще топографя Усть-Урта требуетъ въ этихъ м®ет- 
ностяхь новыхъ изслвдований. 

Почва всей плоской возпышенпости, занимающей перешеекь 
между Аральскимъ и Касшйскимь морями, большею частью солон- 
цовато-глиниетая или же глинието-известковая и тогда очень твердая. 
На ней, однако, м5стами встр®чалотся болфе или менфе обширные 
жидь!е солонцы, которые весною имфють видъ озерь, а лЪтомъ 
подсыхають и имютъ обланчивый видъ твердой почвы. Изъ этихъ 
солонцовъ нанбол№е ‘извфстны Барса-Кильмась, въ широтв 44° 
МЪстами также па глинистой поверхности Усть-Урта ветрфчаются 
пространства песчаныя, и это суть лучпИя для кочевовъ, ибо про- 
изводять хоть какую нибудь траву, кром® обычной на Усть-урт% 
полыни, а также саксауть и друге кустарники. Изь этихъ песков 
особеннаго внимая заслуживают Самь и Асмантай, поль 451/° 
широты, имвюцие среди себя по самосадочному озеру. Пески бамъ 
простираются на 85 версть въ длину и до 27 версть въ ширину; 
Асмантай на 100 версть въ длину и на 35 въ пиирину, но бЪдн%е 
первыхъ водою. Вообще, вода на Усть-уртВ очень р}дка и добы- 
вается только изъ колодцевъ, иногда очень тлубокихь, напримвръ 
12 пли 15 саженъ, и притомъ она никогда не бываеть совертенно 
прёеною, а перфлко бываеть п лопее торько-соленою. Лучшие ко- 
лодцы находятся въ западной половинЪ края, по близости Кае- 
шйскаго моря, гд% и дожди случаются чаще. Тутъ мы встрёчаемь, 
напримфръ, слфдующе колодцы: 


Ишке-кургаяъ. . . . на 5,000 лошадей и 3,000 верблюдовъ. 
У 0.1000 5 › 300 > 
Джунъ-баянь .. . › 1,000 › › 600 у 
А › 300 > › 100 › 
"ЖаНЬ И сие а 5 ВЯ УОО > > 50 > 
Косъ-вулакъ. ... . > 600 › › 2900 › 
Бишь-аузъ. о. › 1,000 5 › 400 > 
Арастанъ-буга. . .. › 500 › › 300 > 
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Чфмь ближе иъ востоку, тбмъ колодцы ‘становятся бвднъе 
водою. Лупше, по качеству воды; тамь, тд есть’ пески, чм ‘и 
опредфляется значен!е послёднихь для каравановъ и для вочев- 
НИБОВЪ. 


ТП. Хивинск оазиев. 


Низовья Аму-дарьи, Оксуса грековъ, Джитуна арабовъ, на про- 
тяжени около трехеоть вереть отъ впадешя рёки въ Аральское 
море съ давнихь времень обращены челов®комъ въ плодородный 
базись. Мы не знаемъ пазфрное, быль ли онъ прежде обширнве 
или сократился иъ объем отЪ возрастающей сухости средне-азйят- 
скаго климата, подобно тому, кавъ сократилось самое Аральское 
море ‘и исчезли совефмъь’ оазисы по низовьямъ Яксарта *); пи 
доселв ‘онъ не только питаеть довольно многочисленное м%стное 
населене, но и служить экономическимь и политическимь цент 
ромъ дая ве№хь помадовь, разефянныхь шо сосфднимъ степямъ. 
Въ средше вЪка, эта страна была извЪстна подъ именемъ Хова- 
резма, въ наше же врема образуеть Хивинское ханство. 

Рёка Аму-дарья, по выходЪ изъ горныхь долинъ на плоскоеть, 
въ бухарскихь владфяхъ, имфеть совершенно тотъ же характеръ 
степной рёки, накъ сосЪднй на еВверв Сыръ, какъ Или въ Семи- 
рЪченской ‘области и Таримъ въ Малой Бухарш. Быть можеть, 
она немного полноводие Сыра. Но берега ея представляють ту 
же степь, * то песчаную, то глинистую, а непосредственно приле- 
тающая къ руслу долина поросла то камышемь, то рдкимъ ку- 
старникомь, пли же иметь пустынные берега. Ос5длое ‘населеше 
держится вдали отв этой жаркой и обильной мучительными насв- 
хомыми долины, так ‘что на веемъ восьмисоть-верстномъ простран- 
ст; оть предловъ’ Кундуза до Питняка, встрёчаются лишь не- 
мломе кишлаки и крпостцы — Уетыкъ, Чарджуй, Корки, Келефь— 
постровииые при’ переправахь' черезъ р®ку, по большимъ кара- 
ваннымь путямъ. Отепь, орошаемая этою частью Джигуна, пред- 
ставляетъ значительную покатость въ сфверо-западу, отъ чего ка, 
быстра и имфеть мутную воду, какъ результать размыван бере- 
товъ. Быстрота еще усиливается во время лЬтнихь разливовъ, 
соотвфтствующихь талнио горныхь снфговъ на зерховьяхь рВки. 


*) Разумфемь окрестности Джанкента, Отрара, Тупвката, Пурана и проч., 
свидфтеьствующуя, что па нижиемь Сыр были прежде многолюдные города» 
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У Чарджуя, по измвреню Ворнса, Аму-дарья иметь 967 саженъ 
ширины и до 4-хъ саженъ тлубины въ малую воду. Судя по опы- 
тамь, сдааннымь на низовьяхъ, она должна быть судоходна въ 
этой средней. части для значительныхь пароходовъ, тфмъ больше, 
что русло ел далеко не столь извилисто и разбито на рукава, кахъ 
Оыръ-дарьи, хотя, быть можеть, имЪеть выше Пилняка небольше 
пороги. Впрочемъ, на дЪлЪ Оксусъ носить здфеь лишь незначи- 
тельныя плоскодонныл лодки. 

Близъ Питняка, Аму-дарья начинаетъ развётвляться, впрочемъ 
сначала не на еотественные рукава, а на искуственные каналы. 
По самому свойству береговъ, изъ которыхь правый выше лЪваго 
и еще обставлень невдалекв горами 10 ейхо-Джели, каналы на- 
правлены почти вс налЬво, т. е. на западъь, съ отклоненями то 
къ сфверу, то къ юго-западу. На правой ме сторонЪ, до самаго 
города Ходжейли, т. е. до раздЪленя Аму-дарьи на естественные 
рукава, есть всего одинъ значительный каналь, Иналскй, на вы- 
сот тородовь Хазаръ-аспа и Новаго-Ургенча. ДанилевсвйЙ, соста- 
вивпИй самое подробное описавше Хивинскаго ханства, впрочемь 
относящееся еще въ 1843 тоду, описываеть слвдующе десять 
большихь тБвыхь каналов Окса: 

Питпнякь, вытекающий изь Аму въ трехъ верстахь оть города 
Питняка и пропадающий въ озерць Алкъ-кулЪ, въ двадцати шести 
верстахьъ оть истока. Онъ имфеть ширину до, двухъ ‘съ половиною 
сажень и питаеть многочисленные побочные каналы, которые слу- 
жатъ для непосредственнаго орошешя полей и часто изм№няются 
въ своемъ направлени и числ». 

Полванз- ата — главный каналь Хивинскаго оазиса по много- 
водю — начинаетсл въ двзнадцати верстахь ниже Питняка и окан- 
чивается за Хивою, въ озерц Курантази, ‚посл 85 версть течения. 

. Ширвиа его въ начал до 95 саженъ, глубина 3 сажени; но, по- 
степенно развфтвляяеь на мелье арыки, онъ медеть и становится 
уже. Не менфе двадцати одного средней величины канала выхо- 
дить изъ него влфво и четыре вправо. Города Хазаръ-асиъ, Ишант, 
Багать и самая Хива получають изъ него свою воду. 

Казават» — опять большой каналь, до девяноста версть дли- 
пою, при десяти саженахь первоначальной ширины, проходить 
чрезь земли городовь Ханки, Кошъ-Купыра и Казавала и даеть 
вл\во пять большихь вЪтвей, въ свою очередь раздВляющихся на 
множество мелкихь арыковъ, : 

Шазо- Абщить, данною 136 версгь, шириною до 14-1 сажень; 
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онъ проходить черезъ земли городовь Новато-Ургенча, Пахъ-Аба- 
та, Амбара, Талшауса и Ильялы п развЬтвляется. на девять рука- 
вовъ, изъ которыхь пять направлены къ сЪверу, Шахъ-Абать очень 
многозоденъ, быстръ и сохраняетъ до глубокой осени отъ пяти до 
шести `футовъ глубины. 

Ярмышь параллельный предъидущему и вытекающей въ патнад- 
цати верстахь сЪвернфе его; отличается крутизной береговъ, велЪд- 
ве насыпей. Ширана его до восьми сажент, во питаемые имъ 
арыви незначительны. у 

Клячь-Нзазбай вытекаеть восемью верстами ниже предъидущаго 
и питаеть свонми’ водами города Гурленъ и Клычь-НЧазбай, нмфя 
въ длину 96 версть и въ ширину почти повсеместно! десять са- 
женъ. Изъ него выходять одинъ значительный арывъ налЪво и 
четыре направо. 

Каралузь береть начало въ пространств% между Гурленомъ и 
Китаемь и течеть около восьмидесяти версть по землямь Битая. и 
Булдумзаса, имя среднюю ширину до шести сажент. 

`Арна начинается вблизи Мангыта и, оросивъ землю этого го- 
рода п Пореу, оканчивается ниже послфдняго озеромъ Порсу, 
Длина его около шестидесяти верстт, а если считать съ отдЪляю- 
щимся оть него. влЪво арыкомь Яны-япомъ — 85 версть, причемь 
напбольшая ширина восемь саженъ. 

Сували——каналь, отдвляющийся отъ Аму-дарьи уже посл. раз- 
дфленшия ея па естественные рукава у Ходжейли, именно въ десяти 
верстахь ниже начала рукава Лаудана, который питаль Айбугир- 
ское озеро: 

Ханский каналъ принадлежить также въ систем водъ дельты 
Аму-дарьи, ибо отдфляется оть нея лишь въ пяти’ верстахъ выше 
Кунграда. Овъ иметь всего двадцать версть длины и быстро’ рас- 
ходител по мелкимъ арыкаль. Особенность его — низменное поло- 
жене береговь, которыхь уровень почти одинаков съ уровномь 
воды въ канал. 

Таковы. главнфйишие изъ искуственныхь рукавов Аму-дарьи, 
которые, охот не доходить до моря, но, по многоводности своей 
и окопомическому значешю для страны, заелузилвалотть особеннаго 
внимана при  военво-сталистическомь обозрёши края. Съ точки 
зря тактики, они представалють довольно важныя препятетея 
для движешя войскь; ибо почти не имфють мостовъ, & въ бродъ 
часто пепроходимы совевмъ. Въ стратегическомь же смысл они 
еще важие, ибо стоить только овладфгь ихъ истоками и запереть 
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зоду, чтобы вынудить немедленную‘ покорпость ‘везхь. городовь. и 
селен!й, пользующихся тзъ пихъ водою. Вирочемь, площадь, оро- 
шаемая каналами и ихъ раввфтвленями, вообще говоря, незпачи- 
тельна; ибо орошаемыя мЪета обыкновенно придегають къ самому 
каналу, и потему составляють лишь узкую полосу вдоль его; про- 
межуточныя же пространства между такими полосами суть степи, 
тодныя только для кочевокъ, но не для устройства осздлостей. Не- 
возможно’ опредлить суммы всбхъ производительныхь площаде; 
но если взять въ разсчегь, что вся поверхность Хивинскато оазиса 
пли дельты Аму-дарьи, ниже Питняка, че превосходить 260 квад- 
ратныхь миль, то на производительную поверхность приблизительно 
останетел 115 или 120 квадратныхь миль, такъ кахъь болфе’ подо- 
вины края занято именно степями пли, какъ увидимъ сейчась, б0- 
лотами, неудобными къ обработк®. 

Переходя къ обзору естественных развЪтвленй Аму-дарьи, мы 
должны замфтитъ, что общирная натуральная дельта ея начинается 
боле чЪыъ въ полутораста верстахъ оть устья и по общему ‘очер- 
танио представляеть трапецио между Айбугиромъ, Аральскимь мо- 
ремъ до залива Туще-бась и истокомъ рукава Лаудана, у подножя 
торъ Бишъ-тюбе. Площадь этой трапещци равна’ приблизительно 
190 квадратным милямъ и представляетъ такую низменность, что 
большая часть ел есть обширное болото, поросшее камвипемт, тро- 
стнивомъ, осокою и проч. Среди болотистой низменности извиваются 
многочисленные рукава Аму-дарьи, нерЪдко измфняюние ложа свом, 
а аще чаще количество водъ. Руказа эти не ис изелфдованы 
европейцами, и потому не могуть быть описаны съ достаточной 
точностью; но воть сушиость свфдёнй о тёхъ, которые нанесены 
уже на наши карты: у 

Лаудань отдфляетея отъ главнаго русла Аму у кр№постцы Бента, 
на половинв пути между Кипчавомь и Ходжейли, тремя’ прото- 
ками, которые потомъ сливаются въ одинъ. Его длина, до ложа 
Айбугирскаго озера, достигаеть ста верстъ, и еще не очень’ давно 
это’ быль значительнзйшй пзъ всфхь побочныхъ рукавовъ’Окса, 
но теперь ошъ много уменьшился въ объем, потому и воды Аму- 
дарьи, естественно’ или искуственно, получили направлеше глав- 
нымъ образомъ’ въ восточные руказа: Въ 1848—58 тодахъ Бута- 
ковъ находиль при усть Лаудана въ Айбугирскй заливъ не бо- ° 
л\е полутора футовъ глубины, при очень слабомъ течени, и по- 
латаль, что’ рукавь этотъ наполнлетея только оть переливовъ воды 
чрезъ ‘плотины, Теперь, въ нижней части, онъ совсфмъ обезводнль, 
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какъ п самое Айбугирское. озеро. `ь шестидесяти верстахь оть 
Бента отдЪляется оть Лаудана влфво рукавъ Сакраукь, вфроятно 
главное русло’ Окса въ то’время, когда онъ впадалъ въ Касшйское 
море. Этоть Сакраукъ запруженъ хивинцами въ двухъ мфстахь: у 
Купя-Ургенча и въ сорока верстахь ниже его; но, несмотря на то, 
во’ время полноводья Аму-дарья’ нерЪдко наполняеть ‘его до Са- 
рыкамышскаго озера; выфстЪ съ самимъ этимъ озеромъ, имвющимь 
поверхность боле ста квадратныхь верстъ. ры 

Кукъ-узякь вытекаеть изъ главнато русла Окса противу, Ход- 
жейли п направляется на сфверо-востокъ къ озеру Тампьене-аяче 
(въ сосвдетвв съ Дау-карою) и оттуда къ заливу. Аральскаго моря, 
Тущебасу. Это одвяъ изъ многоводий ших рукавовъ `Аму-дарьш, 
пройденный Бутаковымъ на 34 версты отъ устья съ довольно зна- 
чительнымь пароходомт, но далфе вверхь представляюний мелко- 
водныя стремнины среди камней. Ширина осмотрфвной части, из- 
в\Ъстной подъ назвашемь Ани-су, оть 40 до 70 саженъ. Приз 
брежья его служатъ стойбищами для каракалпаковъ, которые туть 
имфють хоропйя пашни, искуственно орошенныя: Быть можеть, 
часть воды вливается въ него съ запада изъ другого рукава Аму- 
дарьи, называемаго  Ульхунъ-дарьей; но, съ другой стороны, весьма, 
вфроятно, что онъ самъ посылаеть дань той же. Ульхунъ-дарьф, 
которая, на половин своего протяжешя между Кунградомъ п. мо- 
ремт, принимаеть справа значительные притоки. 

Возможно также, что эти’ притоки идутъ изъ слёдующаго за- 
тЪмъ рукава Аму-дарьи, изъ Карабайлы, который: отдфляется отъ 
тлавнаго русла ниже Кукъ-узлка, верстахъ въ сорока, и также на- 
правляется частью свопхь водъ къ Дау-варВ, а частью въ озеру 
Агертынъ-кулю. Первоначальная ширина этого рукава, въ 1840-хъ 
тодахъ была всего пятнадцать саженъ; по, по сдфланному уже ва- 
‘мфчанно относительно ‘увеличен!я многоводности восточныхъ раз- 
вЪтвленй Окса, могла съ того времени возрасти. По Бутакову, 
Карабайлы просто ‘исчезаеть въ разливахъ или лиманахь, патаю- 
щихь вирочемъь Ульхунъ-дарью. у 

Чуманай— рукавъ, отдляющийся въ двухъ’ верстахь ниже Ка- 
рабайлы къ сторонз Айбутира, тдЪ пропадаеть среди заросших 
камышемъ болотъ. Туда же пдуть два слфдуюцце рукава, №ат»- 
Ярань и Кукз-Дарья, отличаюнуеся оть предъидущато крутыми 
глинистыми ` берегами. 

Талдыкь, прилокъ залива того же имени, въ который онъ, 15 ть 
назад впадаль восемью устьями, изт, которыхь два были способны въ 
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полную воду впускать морсвя суда, какъ доказаль опыть 1858 года. 
Рукавъ этоть есть западная вётвь того большого раздвоешя, которое 
дфлаеть Оксъ у Кунграда, и иметь пятьдесятъь саженъ ширины. 
Берега ‘его но высоки, но круты, ибо почва состоить изъ гливы и 
ила, легко дающихь, при подмыватт, арм. Впрочем, верстахъ въ 
пятнадцати” отв моря, вся’ окрестная` страна становится совершен- 
ною визменноетью, едва’ возвышающеюсл надъ уровнемь водъ.и 
потопляемою въ больше разливы. Талдыкъ, по Бутакову, въ 1848— 
1849 голахъ имЪль при впадена въ море тоже столь быстрое те- 
чене, что сбираль съ ногь людей, & въ 1858 году воды его засо- 
рились, дно было вязко и глубина на барЪ не превосходила полу- 
тора футовъ. 

Ульгунь-дарья есть восточная вЪтвь купградскаго раздвоеня п, 
какъ показываетъ самое пазватие (ульхунъ, ‘сначить «большая»), 
составляеть, во миЪнш туземцевъ, настоящее продолжеше. Окса. 
Ширина ея измфнлется отъ 50 до 100 саженъ, а въ большую воду 
бываеть отъ 120 до 150 саженъ. По ней въ 1858 тоду Бутаковъ 
поднимался до Кунграда ва пароход «Перовскй› и вездЪ, кром® 
ближайшихь окрестностей Кунграда, тдф было всего четыре фута, 
находилъ. глубины оть 8 до 18 футовъ. Впрочемъ, это было въ 
полную воду. На половин пути оть Кунграда къ морю, Ульхунъ- 
дарья отдфляеть еще вправо рукавъ, Казако-дарью, который, нужно 
думать, отчасти соединяется съ Вукъ-узякомъ, отчасти вливается 
пепосредетвенно въ море чрезъ ‘устьеу называемое Джалтакомь, 

Итак; принимая Ульхунъ-дарью за главное русло Окса, мы 
имЪемъ плть рувавовъ, отдфляющихся отъ послфдняго: влфво и три 
вираво, которые, развЪтвляясь въ свою очередь, дають въ сумм 
не менфе пятнадцати уст открытыхь и глухихь къ сторон® Аральх 
скаго ‘моря; Сары-камыша, АЙбугира и Даукары. Вся местность 
этой естественной дельты; повторимъ, отличается низменностью, и 
если среди ея находятся небольшие бугры, въ родЪ Кубатау, Ма- 
злымъ-суфи и Тюбя-тау, то эти бывиие островки прежняго Араль- 
скаго моря теперь сильно обмыты водою и обращають на себя 
вниман!е только потому, что лежать въ совершенной равнин, $ 


ТУ. Аральское море. 


Приведенные факты исчериывають большую’ часть тхъ тоно- 
графачебкихь подробностей, который заслуживають ниимавя” при 
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перейти къ самому Аральскому морю. ‘Море’ это; кашъь уже’ было 
замфчено, ‘хотя и лежить среди всвхь описанныхь частей” суши, 
однако’ не служить связующим ихъ звеномъ. Причинь тому ‘н*- 
сколько, но тлавизйшая состоитъ въ совершенной пустынности ‘его. 
береговъ, такъ что на нихъ нфтъ, и повидимому не можеть. быть, 
постояннахо человфческато жилья. ЗалВмъ слВдують: недостатокъ 
таваней, трудность входа морскихь судовъ въ устья Сыра и. Аму- 
дарьи, дороговизна ‘устройства и содержания этихь судовъ въ да- 
лекомъ и пустынномъ бассейн и, наконець, опасности плаваня 
оть вфтровъ и прибрежныхь отмелей. Слфдуюцщия подробности по- 
служатъ въ уясненю и развито всзхъ сказанныхь положений. 
Уровень Аральекаго моря, по опредзлению Затоскина, Анжу п 
Дюгамеля, на 36, а по Струве на 48 футовъ выше уровня океана, 
и на цлые 120 (132 фута) выше 'Касшйскаго моря, Поверхность 
его равна 1,207 квадратныхь миль при наибольшей длин% оть Сары- 
чаганака до’ Ургу-муруна, въ 400 версть и ширин® въ 240 верстъ. 
Этн размфры д№лають его’ одвимь изь общирнЪйшихь озеръ въ 
свт, но не отнимаютъ озернаго характера, высказывающагося въ, 
свойствахь воды, отсутств и приливовъ, непостоянствв в$тровъ и 
бурливости. Наибольшая глубина моря достигаеть 35, саженъ, и 
это у западнаго скалистаго берега; ВЪ срединЪ же площади она 
равна лишь 15 саженямъ, а у восточнаго и южнаго береговъ по- 
степенно переходить въ футамъи дюймамь, такъ что туть на мно- 
я версты можно уходить по морю въ бродъ и даже совебмъ остаться 
на суп, если подуеть довольно сильный вфтерь съ востока’ или 
съ юга. Судя по разсказамъ старыхъ киргизовъ, по показанямть 
нЪкоторыхь путешественниковъ, по обнаженшю изъ воды мелей, 
обращающихся въ острова, по прибрежнымь утесамъ, подмытымт 
полнами на высотф, до которой теперешейя волны не достигают, 
п по береговымъ. пасыпямь галекъ и пескл, должно думать, то 
Аральское Море постепенно мелфеть, т. е. высыхаеть оть перевфса 
испареншя падъ притокомъ воды изъ рёкъ и изъ атмосферы. Однако, 
несмотря на замкнутость и сильное испареше, оно доселв сохра- 
нило воду значительно мене соленую, чфмъ въ океалф, такъ что 
животных, напримъръ верблюды и лошади, ее пьютъ. Островъ 
Кугь-араль отдВляетъ въ немъ сЪверную часть, иногда называе- 
мую малымъ моремь и состоящую изъ заливовь Сарм-чаанака, 
Перовскао и Паскевича. Здфсь, именно въ залив Перовскомъ, на- 
ходится лучшая гавань сЪвернаго берега, Чубар»-торауза, гдВ на 
морскомъ берегу есть н®сколько пр№сной воды, хотя окрестность 
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пустыни и большею частью песчана. Въ большомъ мор, т. е. на 
югЬ ‘оть Кугъ-аралауможно замфтить заливы 7 ще-басе, Кума-суать, 
Сандаль, Бикъ-тау, Туще-бась, Иске-курз-уюкь и наконец Талдыко. 
Но изъ нихъ только’ Туще-басъ годенъ для устройства тавани, имя 
достаточную тлубину, закрытость и, главное, въ изобилия прёеную 
воду изъ впадающей въ него ‘Джанъ-дарьи; остальныя же мелки. 
Вирочемъ, кромв’Туще-баса и названнаго выше Чубаръ-торауза, 
есть на АралЪ пристань, довольно удобная для судовъ: это именно 
у юго-восточной: стороны полуострова .Куландовь, въ сфверной  ‘ча- 
сти моря; но’ она ‘едва-ли когда будеть имфть значен!е. То же можно 
сказать и-про дв бухты, лежапия на остров’ Николат, одномъ 
изъ такъ называемыхь Дарскить, котораго пустынная’ природа не 
позволяетъ надЪяться, чтобы здЪсь когда-либо возникла ‘людская 
осЪдлость. Относительно прочихъ острововъ той же группы, а равно 
про’ Варса-Кильмась п про множество мелкихъ острововъ вдоль 
юго-восточнато берега, между Сыръ и Аму-дарьей *), можно лишь 
замЪфтить, что ‘они не только не’ обезпечивають пристанища. для 
судовъ п не облегчають ‘ихъ плавания ‘о’ Аралу, но, напротивъ, 
затрудняють плавале, представляя у береговъ отмели; и’ если два 
изъ нихъ; Косъ-аралъ и Ермолова, заслуживаютъ нЪкотораго’ вни- 
маня, то не въ морскомъ, а въ промышленномъ смысл; какъ 
пункты для устройства рыбнаго лова на соефднихъ водахъ, т. е. 
вблизи уст Сыръ п Аму-дарьи. Распространено господствующихь 
въ Аральскомъ морЪ, и иногда начлнающихь дуть внезапно и съ 
большою силою, ‘сЪверныхъ вфтровъ они не могуть препятствовать 
уже по самой низменности своей, 

Еще недавно Аралъ соединялея па юг съ обширнымъ озеромъ 
или заливомъ, `Айбуиюмь, который ограничиваль дельту Аму- 
дарьи съ запада, и изображенъ на вевхь нашихъ картахь по дан- 
нымъ 1858 г.; но въ поелФднее время оказалось; что озеро это 
совеёмъ пересохло и даже м$стами обращено ‘въ воздФланныя 
поля. Если тдВ и осталась въ немъ вода, то посреди ел камышь 
образуеть такъ называемыл криии, т. ‘е. мФ$ета, тдЪ ‘ть про- 

- хода ни сухопутно, ви мъ лодвахъ, безъ особенныхь ‘усилйй. 
Окрестности Айбугира уже описаны выше, п зджев остается лишь 
упомянуть, что въ средней его части, прилегающий съ’ запада 


*) Существоваший еще недавно противъ устьл Аму-харьи островъ Токмакь-ата 
ИБН АРХ Алех Зона саакааы 
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чинкъ нЪеколько отходить оть берега и въто же время становится 
отлогимъ в низкимъ. Но’ это лишь въ одной мЪстности между. спу- 
сками Кара-Умбеть и Каска-Джуль; далфе къ югу, у Акъ-чеганака, 
онъ снова высокъ и крутъ- 


Естественная производительность. 


Такова поверхность Аральскаго пограничнаго пространства. Если 
мы леперь перейдемь къ обзору его производительноеги, то прежде 
всего должны будемъ сказать, что она, вслфдстве крайней сухости 
климала, почти совершенно ничтожна. Исключение составляеть Хи- 
винскЙ оазнсь и могутъ составить нЪкоторые изъ прибреяий Яксарта. 
Все же остальное пространство съ давнлго времени есть почти го- 
лая степь и такою, вфроятно, останется навсегда, ибо на увеличе- 
зе влажности воздуха въ Средней Аз нфть надежды. Его про- 
изводительность въ общемь итогЪ, т; е. на всей поверхности 
12,000 квадратныхьъ миль, можно приравнять производительности 
110—120 кв. миль въ южной. части Европейской Росеш и, быть мо- , 
жеть, не бодфе 25—30 квадратныхъ миль въ Индш. Впрочемъ, и 
туть есть своего рода послВдовательность. Наинболфе безотрадныя 
почти‘ ничего не производящая степи суть Эмбенскал, по лфвому 
берегу р. Эмбы, Усть-Урть и потомъ равнины по обфимъ сто- 
ронамъ Сыръ-дарьв, оть Иргиза до Окса, тамь, гдВ почва ихъ со- 
лонцовая. Единственную и притомъ крайне рздкую растительность 

`въ этихь мЪстахь составляють колючка, полынь, лебеда, дрованивъ, 
перблюжья трава и нЁёсколько видовъ солянки. Пески на сфверь и 
востокВ оть Аральскаго моря имЪють уже менЪе печальную, хотя 
бЪдную’ видами флору, ибо на нихъ попадается савсауль, особенно 
вдоль Сыръ-дарьи, тдЪ впрочемъ сильно истребленъ на топливо, 
кара-джузкунъ, острець и колючая трава. Тамъ, гдЪ песчаная, нло- 
залая или глинистая, 80 не солонцовая степь подходить къ русламт 
рЪкъ или ихъ рукавовъ, тамь обыкновенно появляются камыши, 
которые, какъ уже упомянуто, въ. изобили. растуть по низовьямъ 
Аму-дарьи, по Караузяку на СырЪ, по низовьямь Урала п’ Эмбы, 
Камыши же покрывають взморья по сЪверному берегу Васийскаго 
и по юго-восточному ‹Аральскаго морей, а также почти сплошь 
Айбугиръ и нЪкоторыя друтя озера. Они играють важвую роль въ 
экономит степей, ибо среди пхъ обыкновенно бывають зиме я сто- 
лици киргизовь; лЪтомь они служаль пристанищемъь кабановь и 
26 
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тигровъ; а, главное, безчисленнато множества насвкомыхь, которыя 
дфлаютъ пребываше тутъ человфка н стадъ невозможнымъ. На 
нижнемь Урал, съ удалешемь оть дельты его къ ефверу, камыши 
смёняются въ долин рфки кустарникомъ и частью большими де- 
`ревьями, главнфйше ивнякомъ, осокорью, тополемъ, рёже черемхой, 

. боярышникомъ, шиповнийомь и т. п. Въ общемъ итог, относи- 
тельно степей можно замфтить, а) что въ нихъ вовсе нЪть стро- 
евого льса; 6) что единственное хорошее древесное топливо ееть 
саксауль, встрЬчающиЙся далеко не вездЪ, такъ что, наприхвръ на 
низовья Эмбы, въ укрВилеше Масше нужно привозить топливо 
изъ Оренбурга и на одну перевозку затрачивать по 1,500 рублей 
ежегодно; в) что растительнымъ топливомь въ нфкоторыхь м%- 
стахь служить еще камыш, который ‘однако даеть мало жару и 
долженъ быть притомъ употребляемь съ расчетом, ибо’ служить 
кочевникамь для корма скота и-для защиты оть степныхъ бура- 
норъ; т) что обычное въ стапяхъ топливо, сухой скотевй пометъ, 
во многихь мфетностяхь описанныхь степей вовсе не находится, 
тавъ какъ онф для пастбищь скота негодны; д) что травянымъ 

.кормомъ псф эти степи чрезвычайно бфдны, не исключая даже 
мЪоть, ближайшихь къ р$ёкамъ п озерамъ, п накопець е) что рбд- 
вл пашни ваходятся исключительно вблизи Сырь ин Аму-дарьи и 
притомъ въ мфетностяхъ орошенныхъ искусственно, ибо естественное 
увлажене почвы, дождями, почти не пмфетъ м%ста. 

Дельта Аму-дарьи, или Хивинск!й оазисъ, представляеть счастли- 
вое исключене изъ всего Аральскаго ‘пограничнато пространства. _ 
Можно сказать, что это есть среднеаз!ятсвй Египеть, подобно ему 
обязанный плодородлемь разливамь большой рёки и труду человЪ- 
ка. Растительность его совершенно культурная. Ее составляють 
древесныя породы: абрикосовыя, персиковыя, гранатовыя, фибташ- 
ковыя. и тутовыя деревья, сливы, яблони, айва, виноградъ, джида, 
вявъ иотополь; травянистыя: пшеница, рисъ, просо, джугара; ячмень, 
горохъ, чечевица, ленъ, конопля, хлопчатникъ, марена, кунджуть, 
табввъ; лукъ, морковь, тыква, ‘арбузы и дыни. Вся эта раститель- 

- ность поддерживается съ большимъ трудолюбемъ и въ нЪкоторыхь 
случаяхь даеть превосходные плоды пли обильную жатву. Такъ, 
арбузы и дыни хивинсые славатся во всей Средней Азш. Урожан 
полевыхь растенйй бывають: джугары и проса самъ 300, риса самь 
35, чечевицы самъ’ 20—30; липеницы самъ 12—14; тороху н®сколько 
менфе: Хлопчатникъ даеть свотанана (?/5 десятины) отъ 25 ‘до 30 
пудовъ чистой: клопчатой бумаги, вирочемъ хуже бухарской; табакъ— 
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25 пудовъ, виноградная лоза до 70 пудовъ изюму или кишмишу, 
любимаго среднеазлятскаго лакомства. Впрочемъ, урожаи находятся 
въ тЪеной зависимости оть разливовъ Аму-дарьи, которые иногда 
бываютъ недостаточны для орошенйя везхь полей, ‘а иногда, на- 
противъ, затопляють слишкомъ низя мфста и двлають ихъ не- 
тодными для посфвовъ. Все искуство хивинскаго земледвльца, и са- 
довода въ томъ и состоить, чтобы умть регулировать притокъ водъь 
и направлять его во-время на поля. Разливы же случаются три 
раза въ году. Первый обыкновенно въ февраль — незначительный, 
второй въ по и Юлв—самый большой, соотвфтствующй таяню 
снЪговъ на верховьяхъ Аму-дарьи, и тремй въ конц августа или 
въ начал сентября отъ дождей въ Памирскомъ нагорьВ. Второй 
разливъ есть самый важный для Хивы: съ нимъ соображаются въ 
большей части полевыхъ работъ; трет имфеть значене для по- 


сЪвовъ пшеницы. Уборка всфхъ урожаевъ обыкновенно оканчивается | 


въ половинф осени, ибо въ ноябрВ уже начинаются морозы, кото- 
рые къ концу м®елца сковывають Аму-дарью до февраля слфду- 
ющаго года. Зима въ ХивЪ малоснЪфжная, почва остается почти 
обнаженною, и потому растеня, которыхъ корни боятся морозовъ, 
не выдерживають зд®шняго климата, какъ и тв, которыя, съ дру- 
той стороны, нуждаются во влажномъ, умБренномъ лфт%. 

Фауна при-альшйскихь равнивЪъ совершенно та же, что при- 
кастйскихь и при-балхатискихь, т. е. гораздо бфднЪфе и видами, и 
особями, чЪмъ сосдейя нагорныл части Средней Азы. Изъ четве- 
ронотихъ ‘животныхь мы встр№чаемъ здФсь въ дикомъ видф только 
титровъ, степныхь кошек, лисиць, шажаловъ, волковъ, дикихъ 
козъ, кулановъ, дикихъ ословъ и зайцевъ, а прирученными лоша- 
дей, коровъ, овець, ословъ и верблюдовъ — всВхъ въ количествв 
несравненно меньшемь, чфмъ въ гористой части Турана. Лошади 
здфшийя раздвляются на три породы: обыкновенную киргизскую, 
малорослую и притомъ малосильную отъ безкормицы, туркменскую 
и смнанную. Туркменсве копи, или аргамаки, составляютъ рос- 
кошь мфетныхь богачей, а помесь отъ нихъ и оть киргизскихъ ко- 
быль суть лучшие походные кони по своей кр%пости. Овцы 
не только въ степяхъ, но и въ Хивинскомьъ оазисв малочисленны, 
и притомъ не представляютъ породъ замфчательныхь ни по кра- 
сот шерсти, какъ въ сосбднихъ бухарскихь владфшяхь, ни по 
обилю сала, какъь въ степяхь боле сЪверныхъ, сибирскихь и 
оренбургскихь. Рогатый скоть также мелокъ и плохъ, да и дер- 
жится пе въ большомъ числ, главнымьъ образомъ для полевыхъ 
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работь’ каракалиаками ‘и’ другими  туземцами, а. русскими на 

` Сырт-дарьв въ самомъ ограниченном количеств, для молока и 
дая ‘мяса, Причиною бФдвости скотоводства ‘служить врайнля ску- 
добть тразь. ‘Самые верблюды, столь невзыскательные на пищу, 
въ при-аральскихь степяхъ сравнительно малочисленны, кром\, 
зирочемь, прибрежья Сыра. Порода ихъ здЪсь одногорбая. и до- 
вольно сильная, такъ что грузь оть 16 до 18 пудовъ на каждаго 
есть нормальный: 

Ни птицы, ни гады въ при-аральскихь степяхъ не заслужива- 
ють особеннаго вниман, по’ крайней” мВрЪ въ смысл пользы или 
вреда человвку. Изъь домашнихь птиць у туземцевъ Хивы есть 
цочти одни’ куры, у русскихъ, кром того, гуси и утки; изъ ди- 
кихь предметовь охоты служать утви же, фазаны, рябки, драхвы 
ит... для поимки которыхъ богатые среднеазятцы ‘иногда дер- 
жуть беркутовь. Ящерицы и зми очень многочисленны въ степях, 
особенно ‘тлинистыхь, по всЪ онЪ мелких породъ и, за иеключе- 
емъ двухь трехь видовъ (Воа фабамса, Утрега Ъегиз), не опасны 
для человфка. Также и черепахи, встрёчаемыя въ Хивинскомь хан» 
сти; не’служать предметомь “ни промысла, ни преслФдованя. Иа- 
противь, рыбы Аральскаго моря и двухъ р®къ, пъ него впадаю- 
щихъ, имвють немаловажное значеше для мзстнато населен, осо- 
бенно для русскихь и для каракалиаковъ по ‘визовьямь Аму-дарьи, 
да и для самыхь хивинцевъ. Рыбы эти суть: шипы, стерляди, са- 
заны, лзи, мъ’ЭмбЪ даже по временамь осетры,. заходяние сюда 
въ полноводье изь Касиекаго моря. Не говоря 0бъ уральскомть 
рыболовств®, котораго производители не принадлежать къ составу 
населения’ оплеываемато пространства,” замтимъ, что и на араль- 
свихъь водахъ рыбная ловля довольно обширна п могла бы быть 
еще’ значительнЪе, ‘если бы за дфло это ваялиеь люди зажиточные, 
при помощи хоропихь рыболовныхт артелей. Что касается до мел- 
кой, рыбы, щукъ, лещей, облы, лзей, окуней, толовлей, то он\ во- 
дитея ‘почти во всвхь водах’ степи, несмотря’ на то, что эти воды 
часто, какъ матримръь въ рёв ИргизЪ, солоноватыя. Но заготов- 
ленйе рыбы въ прокл, мало’ развито въ цЪломь краф и вывозъ ел 
вдаль ‘оть мВетъ улова весьма незначителен. Раки, очень много- 
численные ‘въ пизовьяхъ Аму-дарьш, также остаютсл исключительно 
дли мЪстнаго потребления. 

Сухш части степей, особенно глинистых; обильны  фалантами, 
скоршонами и ларантулахми ‘долины рФюъ и озеръ; пороспия. камы- 
шами, содержать омь себб огромное число насВкомыхъ, преимуне- 
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ственно комаровь п слЪиней. Саранчахи кобылка» нерфдко ползля- 
ются въ большомь количеств ‘и’ быстро уничтожають: посЪвыеи 3е- 
лень. Шелковичный ‘червь, разводимый ‘въ южных частяхь. Хивин- 
скато ханства, д®ятельностью’ своею` далеко не познаграядаеть, вре- ^ 
да, причиняемато другими’ насфкомыми. 

Минеральных богатства’ всего при-аральскаго  потраничиато мро- 
странства совершенно ничтолиты. Каменнаго угла, столь необходи- 
маго для замы’ ‘недостающаго дровяного топлива, досол®  ненай- 
депо, и для пароходовь аратьской флотили приходилось доставлять, 
донской антращить, по цн% до 2 руб. с: пудъ, пока нажонець не 
отыскали угля въ гористихъ частяхь Сыръ-дарьинской области; на 
правомъ берегу Сыра. Рудъ никакихт неизвЪстно ни въ степи, пи 
въ Хивинскомъ оазис, хотя горы Шейкъ-джели, быть можеть, со- 
держать ихъ. ДоселВ въ торахъь этихъ ‘найдень только, ‘мраморо- 
видный известнякъ, но онъ мало употребляетея въ дЪло, хотлмогь 
бы давать по крайней м®рф ‘известку; въ которой встрёчаетея пе- 
достаток” по городамъ и селешямь на `ЯксартВ и Оксв. 

Такая ОБдность во’всемъ; что нужно’ длятжизни, есть отличи- 
тельнал ‘черта при-аральскихьъ равниль. ^Она-то; тлавнымь обра 
зомъ, имфлась въ виду при опредЪленш границъ страны, подле- 
жащей’ описав!ю; ибо’ степи, на’ сБверъ отъ’ раземотрнныхь, как 
ни пустынны, все же гораздо богаче ихъ (и могуть быть прини- 
маемы за яВчто отъ нихъ посторониее. Ихъ взаимное отнощене ближе 
всего’ опреджлить словами: ‹театрьдВйств!Й» и’ «базисъ»; причемь 
отличительным свойствомъ перваго будетъ необходимость, запото- 
вить все нужное для войскъ па втором и потомь. возить, при себЪ 
въ 0608. При такихъь качествахь при-аральскаго тевтра войны, 
понятно; получають ‘особенную важность т пути, по, которым, 
волею-иеволею, приходится двигать войска, а потому мы и оста- 
повимел на вопросВ объ этихъ путяхъ, 


Способь. сообщении. 


Сообщешя различныхь частей края между собою и съ сосЪд- 
ними частями Средней Аз поддерживаются: обычною ‘у кочевни- 
ковъ верховою фздою по вебмъ направленямъ, причемь въ н$ко- 
торыхь случаях, напримбрь при распространение любопытных 
новостей; киргизы дфлають по 120 и болфе версть въ день; выюче 
ными транспортами’ или караванами изъ верблюдовь п” частно 
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изъ ословъ во вебхъ степяхъ, во скоростью. отъ 25 до 40 версть 
въ день, и также по всевозможнымь направленйямь, среди кото- 
рыхъ, однако, обозначились и которые болфе торные пути, 060- 
бенно при спускахъ съ Уеть-Урта, на низменность; упряжной Вздой, 
на колесахь, по почтовому тракту изъ Оренбурга въ Ташкентъ и 
частйю по хивиискимь владфнямь, п наконещь судоплавашемь по 
Сыръ и Аму-дарьВ и по Аральскому морю, причемъ въ русскихь 
владфяхь для этого служать пароходы и баржи, а въ хивив- 
скихъ плоскодонныя лодки. 

Сухопутныя караванныя и тедфжныя дороги заслуживають 
внимая прежде другихъ, такъ какъ по нимъ совершается тор- 
говое движене между Хивою и Европейскою Росмей и по нимъ 
же, конечно, въ случаЪ необходимости, могутъ быть направлевы 
войска. Но какъ степи, въ строгомъ смыслЪ, проходимы повсюду, 
кром® м%еть покрытыхъ соляными грязями и подъемовъ на чийкъ, 
то подь именемъ дорогъ въ настоящемь описани будуть разу- 
мфться одни направленя отъ урочища къ урочищу, & не опред\- 
ленныя полосы земли пли дорожное полотно. Въ степи движеншя 
большихъ транспортовъ и дЪлаются не иначе, какъ въ нЪфоколько 
рядовъ, идущихь по одному направлению, и это-то направлеше 
есть караваннал дорова. Буквальный же смыслъ послФдняго слова 
примфнимъ лишь къ путямъ, проходящимьъ по дефиле, но ихъ на 
аральскомъ пограничномъ пространств встрёчается очень немного. 
Направленя, заслуживаюция особеннато внимашя въ военномъ 
отношени, суть сл®дующи: 

1) Оть станицы Сарайчиковой, т. в. съ нижняго Урала, въ 
Хиву, болЪе 1,000 верстъ. Это самый древый изъ вобхь извЪег- 
ныхьъ русскамъ путей въ Хиву, путь, по которому шли не только 
Бековичъ-Черкасскйй въ 1717 тоду, но еще атаманъ Нечай въ 
ХУП вк. Онъ направляется отъ Сарайчикова на низовья Са- 
гиза (около 100 верстъ), оттуда на нижнюю Эмбу и на чинкъ у 
мыса Мынъ-су-алмазъ, потомъ д1агонально по Усть-Урту въ уро- 
чищу Кушъ-булакъ, сфверн®е Барса-кильмаса, тдЪ раздвояется. 
Одна вЪтвь ведеть восточнЪе Барса-кильмаса къ мысу Ургу-муруну 
на берегу Аральскаго моря и оттуда въ Кунградъ; другое направ- 
лен1е западнфе Барса-кильмаса къ бывшему заливу Ажъ-Чеганакь 
и оттуда черезь Куня-Ургенчь въ Хиву. ПослЪднее направлеше 
прослфжено въ 1841 году Никифоровымъ, при зозвращени его 
изъ Хивы; сфверная же половина сарайчиконской дороги была, 
вромф того, осмотрна въ 1826 году полковникомъ Бергомъ, ко 
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` торый туть потерял. болве 1,000; лошадей, и притомъ никакихь 


точныхь свёдфШЙ о пути. не могь дать, потому что прошелъ ‘его’ 
въ внынее время, когда степь представляла однообразную, сн ж- 
ную равнину. НынЪ мы знаемъ, что эта дорога весьма неудобна 
по безводью на Усть-УртЪ, безплодью его. и при-эмбенской степи, 
а наконець по обилию грязей на низовьяхь Сатиза. Караваны по 
ней давно не ходятъ, да и вообще двяжешя мало. На ней-то, 
или даже въ сторонЪ оть нея, возникло въ 1871 году Нажне- 
Эмбенское укрфплене, всего въ 190 верстахь оть Сарайчиковой 
и не менЪе какъь въ 650 верстахь оть хивинскихь предфловь: 
Оть Оренбурга, трезъ уврЪплеше Уильское, Нижнюю Эмбу и 
подъемь Мынъ-су-алмазъ до Хивы ме менфе 1,4560 версть, изъ 
которыхь только на первыхь 250 верстахъ есть сносные кормы, 
зода и топливо. т 

2) Изь Оренбута вь Хиву черезь. верхнюю Эмбу. Дорога эта 
пдетъ сначала вверхь по Уралу и БерданкЪ, потомъ переходить 
въ долину Илека, по которой ин тлнется до укрфплешя. Акъ-Тю- 
бинскаго, въ 220 верстахъь оть Оренбурга. ЗдЪсь опа обильна 
водой и кормами, что продолжается еще версть на 80, до пере- 
вала изъ бассейна Илека на рВку Темиръ, притокь Эмбы. Но. со 
вступлешемь въ при-омбенскую степь обстоятельства измфняются, 
особенно же послЪ перехода черезь Эмбу, на 452 версть оть 
Оренбурга, у бывшаго Эмбенскаго укрЪиленя, построеннаго въ 
1830 году для облегченя хивпискаго, похода. Отсюда подробные 
маршруты. безпреставно показывають: «корму очень мало», воды 
въ колодцахь немного», корму иЪть вовсе» и т, д. Подъем на 
Усть-Урть. и самое приближеве къ Аральскому морю не улуч- 
шають свойствъ пути, дфлающатося очень труднымь для значи- 
тельныхь каравановъ, которые поэтому иногда сл$дуютъ горазло 
западнфе, именно черезъ пески Самъ, для чего и позорачивають 
оть р5ки Темира на юго-западь п вступають на Усть-Урть по 
оврагу Тще-айрыкъ. Дорога же прямо на югь отъ бывиаго ®)м- 
бенскаго укр$плевя идеть. или вдоль озрага. Асю-Тасты, или еще 
зосточнЪе, по широкому подъему Джитау. Огь урочиша Актн- 
кенды, въ 832 верстахъ ожь Оренбурга, дорога вступаеть на тре- 
бень чинка, софдняго Аральскому морю; зд№сь обыкновенно во- 
допон лежать на обрыв чинка и скотъ для. пойла сгоняется 
вниз. Такъ путешественники достигають до АйЙбугира (1,064 вер- 
сты) п отсюда слВдують либо черезь Кунград», либо чрезъ Куня- 
Ургенчь, т, е, поперекъь или въ обходъ Айбугирскаго озера. По 
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послёдиему направлению, болфе короткому, отъ Хивы ло Оренбург 
1,395 перегъ. 

3) От» Орска 00 Казалинска, черезь Карабутакъ и Иргизъ; 
по почтовой дорог, 739 версть. Дорога эта бднфе кормами) 
чЪмъ лежания болфе къ западу, но представляеть кралчайитее 
`разстояне между русскими осфллостями на Уралё и Омръ-ларьЪ: 
Притомъ она проходить чрезь два укрбилен!я, которыя до из- 
зфстной степени могутъ служлиь этапами для войекъ, если не дли 
транспортовъ; послёднйе не найдуть туть запасовъ корма скоту. 
Къь сожальнио, пъ предфлахъ Тургайской области, ‘почтовый 
трактъ ототь досель не иметь порядотныхь стая, ‘съ навф- 
самп, тд бы можно было укрываться отъ мятелей п отогр ваться 
зимою. Вь южной же части, т. е. въ предфлахъ Туркестанскаго 
края, станши устроены порядочно, и отъ того путешествие здЪеь 
не такъ утомительно, несмотря на то, что дорога все время идеть 
по пескамъ Каракумъ. 

4) Дороти от» Казалинска в» Хиву, по порточную’ сторону 
Аральскато моря, служать какъ бы продолжешемъ предыдущей и 
проходять большею частью песками. Ихъ нЪсколько; лучше дру- 
тихъ пзвфстны пути Муравина въ 1741 году, Никпфорова въ 1841 
и Мейера въ 1861 году. ВсЁ они предетавляютьъ то важное пре- 
пмущество перехъ дорогами по западной сторон% Арала, что по 
нимъ отъ нашихъ осфдлостей до Хивы разстоятя на н®сколько 
сотъ версть меньше, и ром того кормъ, вода и топливо есть 
почти повсюду, хотя и въ столь малыхь количествахь, что движе- 
зе большихъ отрядовь, даже эшелонами, весьма неудобно. Бли- 
жайпия къ морю дороги суть Копъ-джоль и Кизекъ-джолъ, ‘из- 
вЪстныл впрочем лишь по ‘карт Мейера; затФмъ слдуеть путь 
Муразнна, трезъ Джанкентт, Китай п Гурленъ до Хивы—723 вер- 
сты, и наконець путь Никифорова, ведушИй къ’Хив® черезь Жип- 
чакъ и имютуй длины до 7707 версть. Трудность прохода въ 
Хивинсь!Й оазиеь по всВмъ этимъ путямъ заставила въ после 
тоды обратить внимае на дорогу вдоль Яны-дарьт. Эта дорога 

5) отр Перовска чрезь Иркибай изслвдована при’ неоднократ- 
НЫХЪ движешяхь напгихъ отрядовъ въ 1868 — 1870 тодахъ, но 
оказалась пе лучше вефхъ предыдущихт. Конечно, она обезиечи- 
ваеть для Здущихь по ней воду изъ Джаны-дарьи; но какъ не- 
удобно слёдить за всеми изгибами послдней и берега сл перёдко 
совершенно безплодны, то даже въ части оть Перовска до озера 
Кучкатенгиеь путь этоть мало пригодень для большихь отря- 


| 
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довь и каравановь. Далье ‘же отб Бучкалтонгиса ‘къ ^ Даузкар 
путь’ совершается’ степной ‘и притомъ мало изслЪдованный. При- 
близительно’ оть Перовска’ ло Хивы, через р и "Дау: `Кару, 
750 верстъ. 

6) Весь рога в» Хивинский оазись оть средниа» частей Сырз- 
дарьш, между Перовскомъ’ и Ходжентомь, изображенныя ‘напр. на 
рукописной распросной картв г. Терентьева, представляются крайне 
неудобными для движеня каравановъ и войскъ, по скудости воды 
и кормовъ. Сами киргизы кочують здфеь только малыми и’ р®д- 


`кими аулами. Велфдетые этого; въ 1871 тоду была сдфлана по- 


пытка пройдти трезъ Иизилъ-кумы оть Джизака на замадь и с}- 
веро-западь. Этот” путь также оказалел безплоднымъ; но какъ 
онъ кратчайший для войскъ Туркестанскаго края, то и пройдень 
большихъ отрядомъ 1873 т., впрочемъ съ потерею */з верблюдов. 
Нанболфе же удобная дорога’ въ Хиву ведеть черезъ Бухару и 
Каракуль къ Чарджую и Ходжа-испе на Аму-дарьЪ, и потомъ по 
этой р8иЪ; но очевидно, что’ этоть путь’ недоступный для наст, 
пока признается политическая независимость Бухарскаго ханства; 


“Иритомь ‘и здфсь нужно изЪть въ виду, что изъ 800-верстнаго- 


разстолнйя оть Самарканда до Хивы около 500 приходится ‘на 
степи, да’ еще занятыя туркменами, т. е. самыми’ безпокойными 
въ Средней Аз хищниками. ы 

Таковы сухопутныя сообщешя южных ты нашихъ средие- 
азятскихь владфлий съ Хивою. Разсмотр®те ихъ песомиённо дока- 
зываеть, что ничтожное само ‘по себЪ Хивинское ханство могло 
почти’ безнаказанно вредить намъ высылкою и поддержкою хищни-, 
ковъ въ наши предёлы, захваломь въ илфиъь людей; грабежомь 
каравановъ и прот., что оно и дфлало съ давняго времени. Эта 
труднодоступиость Хивы, какъ уже было замфчено, составляла, 
ел дЪфйствительную сплу. Чтобы не бороться съ ней понапрасну, 
при самомъ утверждени машемъ на Сыръ-дарьВ въ 1847 — 1858 
тодахт, было предложено воспользоваться Аральскимь моремъ для 
устройства, водяныхъ сообщенй, которня гораздо удоби\фе сухопут- 
иыхЪ и могуть, при нуждЪ, въ самый короткй срокъ дать возмож- 
мость сдфлаль высадку пашихъ войскъ въ дельтв Аму-дарьн. Это, 
до извфетной степени, и возможно; по слФдуюцще фавты показы- 
ваютъ, что водяной путь также имфеть своп недостатки. 

СЪверный берегь Аральскаго моря, какъ уже сказано, совер- 
шенно пустыненъ; сл®довательно, онъ-никакъ не можеть служить 
базою для наших дЪйствй; За псключенемь Чубарь-торауза онъ 
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не имфеть даже ни одной гавани, гдЪ бы можно было собраль 
войска, запасы и перевозочную флотилию. Поэтому нужно принять 
за базу для дЪйстый съ морл рфку Сырь-дарью, точифе город 
Казалинскь, лежашуй на визовьяхъ ел, въ 740 верстахь оть бере- 
говъ Урала и въ 920 верстахь оть Тмикента, двухъ мфстностей, 
гдВ собственно могуть дЪлаться нужныя заготовки. Предполагая 
даже, что возможных туть затруднешя оть перевозки тяжестей, 
топлива для пароходовъ и пр. преодолны, остается еще’ побороть 
важныя препятствя, поставляемыя прародою: бары пли меди въ 
устьяхь" Сыръ п Аму-дарьи. Для такого дфла требуется много мед- 
кихъь, частйо плоскодонныхъ, судовъ, которыхь заготовдене не- 
легко *) и которыя, однако, негодиы въ открытомъ морЪ: Зат®мъ, 
когда высадка ва южный берегь Аральскаго моря сдфлана, яв- 
ляется новая надобность въ сухопутныхъ перевозочныхь средствахь, 
лошадяхъ и верблюдах, безъ которыхъ нельзл идти внутрь страны. 
Стоить только мфетиымъ жителямь отогнать скогь отъ морскихь 
береговъ, и для экспедищи возникнеть не мало заботь. Предиола- 
тать же высадку прямо внутри страны, напримфръ у Кунграда, 
куда достигали наши суда въ 1859 г., не всегда можно уже потому, 
что такая выса ка удобна лишь въ полноводье, съ прекращентемь 
котораго водяное сообщенше отряда съ базою можеть прекратиться 
совсБиъ. И однако морской путь и дорога черезь Бухару и Ходжа- 
испе суть лучиня направлен!я для военныхь предпрят против 
Хивы. Посл днял, т. с. бухарскал дорога представляеть еще ту вы- 
году, что одно занле среднихъ частей Аму совершенно уединяеть 
„Хиву и лишаегь ев подвоза нужныхь военных средствъ съ вер- 
ховй этой р№ки, 


'Населенв, 


При предположени военных дЪЙстий съ Хивою и прин оцфнк\ 
ведущихь въ нес путей, главнымъ образомгь съ стратегической точки. 
зрьня, естественно возникаетъ вопросъ: почему эта точка зря 
есть важиЪфйшая и даже какъ бы единственная, заслуживающая, 
внимашя? Отчего, напримфрь, невозможно мирное вмяве на 


*) За недостатком дса на Сыръ-дарьй, псф деревянийл нещи доставаяются 
туда издалека, морфдко па вьюкахо; всф желфаных исключительно на выюкахь же 
поь Орепбурга, съ. платою ва пудъ нлоди оть 1 р, 20 к до Гр. 70 № 
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Хиву, посредетвомъ установлешя большихь торговыхь сношенй съ 
нею, что успоконло бы наши при-аральсвя окраины столь же хорошо, 
какъ п самое завоеване ханства, избавивъ, въ то же время, отъ 
трудностей и издержеюь войны и военнаго занятйя края? ОтвЪтомь 
на послЪди изъ этихъь вопросовь можеть служить тоть факть, 
что Хива есть страна варварская, съ которою всякое миролюбивое 
сближене досель не удавалось, и что притомъ она экономически 
неразвита, даже бфдна, такъ что большихь торговыхь связей съ 
нею установить нельзя. Что же касается до перваго вопроса, т. е. 
до политической непзбфжности нашихъ столкновений съ Хивою, то’ 
рЪшенше его *) съ совершениою леностью вытекаеть изъ слфдую- 
щаго разбора состава, быта и политическихь отношенй мЪ%стнаго 
населеня на всемъ при-аральскомъ пограничномъ пространств. 

1) Господствующее, по числу н по обширности завядыхь земель, 
племя есть кириизы, Онн-кочують на запад, сЪверЪ и восток оть 
Аральскаго моря и иногда подходлть къ южнымъ его частамъ» Но 
далеко не вс киргизы держатся постоянно въ предфлахь описы- 
заемаго пространства, а, напротивъ, уходять изъ него каждое д®то, 
преимущественно ва сЪверъ, въ предЪлы оренбургскихь степей, 
отчасти же на востокъ, въ Каратаусьм горы. На Сыръ-дарь$ и 
ед рукавахь въ это времл остаются лишь очень вемноме бЪдняки, 
‘ешнчи, для обработки полей; пески же Кизылъ-кумъ и Кара-кумъ, 
ири-эмбенская степь и Усть-Уртъ почти совершенно пустфють, такъ 
какъ отъ солнца, трава выгорает на нихъ еще вь ма%, колодцы ста- 

. повятся очень бБдны водою, а вблизи озерь и рфкъ пребываше 
дЬластся мучительнымь отъ множества насЪкомыхъ. 

Киргизы при-аральскаго пространства вообще бфдиЪе прочихъ 
сволхъ одноплеменниковъ, и потому больше ихъ склонны къ хищ- 
ничеству. СосЪдство Хивы, которая имфеть естественный расчетъ 
поддерживать въ нихъ эту склонность, дВлаеть пхъ еще боле без- 
покойными, а слабость русской колонизащи въ краЪ не позволяеть 
надЪяться на скорое окончалельное успокоеше кочевииковъ, 

Вь политическом отношени, масса киргизскаго населения рас- 
падается на три части: подданныйь Россш, Бухары и Хивы. Огром- 
ное большинство, конечно, принадлежить къ первой категории; но 
еще не малое число остается п за среднедзятскими ханствами. Гоч- 
нато указаня, каюе именно приграничные роды и подроды подчи- 
иены какому государству, слФлать нельзя, какъ пельзя обозначить и 


*) Нышь, т, е. въ юнб 1879 г., ужо состояьшееси въ самой категорической форм» 
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границъ самих государствъ;а потому остается перечислить, по крайней 
мфрЪ, тв роды и волости, которые офишяльно признаются наити 
подланными и вносять кибиточную подать въ нашу казпу. Кир- 
тизы эти принадлежать къ Мантьлилакскому приетанству, убздамь 
Гурьевскому, Эмбенскому, Иргивскому, Казалинскому, Перовскому, 
Туркестанскому, Чемкентскому и Ходжентскому. 

Киргизы Манжьнилаксколо приставства, по’ преимуществу ала- 
евцы; состоять въ вЪдЪИи проживающаго въ форт® Александров- 
скомъ пристава изъ русскихь офицеровъ и наиба изъ мусульман- 
скихъ уроженцевь Капказа, съ тремя ‘помощниками. Такимь обра- 
зомь, эта часть степного населетя у насъ одпа изъята из5-подь 
л\йствм общаго степного ‘положеня, въ силу котораго киргизы 
разд®ллютсл на волости и самп избирают спопхъ старшинъ, ауль- 
ныхъ п волостныхъ, поди домственных прямо русским чиновни- 
камъ. Составь участковъ, управляемыхь помощииками наиба, слф- 
дуюний: 

Первый участокъ: отдвлешя Бапнбетово, Джимилеево, Джавлтево 
и Туркменъ - Адаево; подъ-отдВленл Бяли, Теней и Джаманъ-Адай- 

Второй: отдленше Тобушево, подъ-отдлетя Аль-Мамбетъ, Бегей 
и Чегемъ, родъ Бершовъ. 

Третй — верхне-адаевцы отдфленй Кыркъ-Малтукова, Ахпанова, 
БеликПева, Купанъ-Урусова п Туркменъ-Адасва (Байбулъ). 

Число киргизовъ, подвдомственныхь мангышлакскому началь- 
ству, простирается до 7,203 кибитокъ *), т. е. до 36,000 душгь; но 
еще въ 1869 году оно превышало 9,000 кибитокъ или 45,000 душу. 
Разница произошла оть перехода нВкоторыхъ волостей въ хивин- 
сые предЪлы вслФдъ за возсташемтъ, которое было слбдстемъ не- 
довольно осторожнаго введеня у адаевцевъ степного положена. 
До самато послВдняго времени мангышлаксые киргизы, особенно 
кочующе на Усть-Урт, сохранили много связей съ Хивою, и потому 
по временамъ принимали участе въ мелкихь хищничествахь къ 
сторонЪ орско-казалинскатго тракта, вызывая тВмъ съ нашей стороны 
высылку отрядовь къ сфверной дкраннЪ Усть -Урта и въ пески 
Барсуки. Съ 1869 года, впрочем; они, наравиЪ съ другими степ- 
ными, платять по Зр. 50 к. съ юрты, и притомъ безъ недопмокъ. 
До половины ЛЪта 1872 года не было слышно и о ихъ шалостяхъ, 


*) Вь 1871—72 тодахь было даже меньше, потому что тасть адаелиеть ухо- 
дила въ хивимекуо предвлн, 
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но потомъ, подстрекаемые Звож ах позволяли себф нВкоторые 
безпорядки. 

Киргизы оренбуртсколо теле доет т. е. узздовъ Гурьевскаго, 
Эмбенскаго и Иргизскаго, принадлежать вс къ такъ называемой 
Малой Орд, именно къ родамь Адаевсвому, Дюрткаринскому, Ки- 
тинскому, Табынскому, Тазларскому, Таминскому, Телякову, Унжаен- 
скому, Черкесскому, Чимлинскому, Чумкейсвому и Чумичли Табын- 
скому. Ве они, числомъ до 200,000, организованы въ волости и 
управляются на основав и степного. положешя 1869 тода. Но пре- 

` быване ихъ въ описываемомь пространствв очень непостоянно, п 
можно даже сказаль, что для большинства ихъ оно служить лишь нере- 
ходнымь во время осеннихь и весеннихъ перекочевокь. Киргизы, 
напримьръ Иргизскало уззда, больше привязаны къ берегамъ То- 
бола и Сыръ-дарьи, чЪэгь въ территори этого уфзда, Вообще сл№- 
дуеть зам тить, что у оренбургскихь киргизовъ есть два главныхь 
направлешя для перекочевокь: въ Уральской области каждую весну 
оть береговь Касшйскаго моря внутрь страны, т. е. на еВверо- 
востокъ, а въ Тургайской оть Сыръ-дарьи на Тоболъ, т. е. прямо 
на сфверъ. Осенью движене идетъ въ обратномъ направлен, и 
зимою камыши по берегамь Касшйскаго и Аральскаго морей, по 
Сыру и по нзкоторымъ озерамь бывають наполнены, юртами. Орен- 
бургеше киргизы, особенно. на описываемомъ пространств, вообще 
мене освоились съ русской гражданственностью, чВмъ, напримфръ, 
сибирсве и даже туркестантеке (семирЪченск!е), а потому поддер- 
жаве между ними порядка требуегь еще нфкотораго участая воен- 
цой силы, въ видЪ наблюдалельныхь отрядовъ. Впрочемъ, въ иос- 
лфднее время это должно разумВть почти исключительно иро нома- 
довъ Уральской области, НЪтъ сомнЪнйя, что если бы оренбургемя 
начальства издавна не держались ложной системы, визсто водво- 
реня въ степи русскихь колон держать тамъ подвижные воен- 
ные отряды, которые относились къ киргизамъ слишкомъ по-казачьи, 
то всякая забота объ ‹умиротворени» кочевниковъ была бы тенерь 
совершенно излишнею.> 

Киргивы сырз-дарьинскее еще очень недавно находятся въ рус- 
скфмть подданствВ, по уже но многомь усиЪли освоиться съ по- 
рядками, заведенными нами. Этому, конечно, много способствовали 
ихъ давнишияя близость къ осфдлостямь по Сыръ-дарьВ и еще 
болЪе_ собственная привычка къ землед®лию, безь котораго они не 
могугь жить. Конечно, воздфлынан!е полей, ихъ орошеше, уборка 
хл№ба и прочее лежит на одномъ брдийшемь классв народа, 
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огиничахь; но таково экономическое и даже физюлогичеекое” зна- 
чене земледЪмя, что сыръ-ДарьинсМе киргизы теперь гораздо 
способне къ дальнфйшему развитию, чфмь сосфдше оренбургеке. 
Пани по Сыру, Куванъ-дарьВ и Яны-дарьв расширяются съ каж- 
дымъ годом, и если отказаться отъ судоходства по Яксарту, то, 
безь соми®н!я, дельта его скоро обратится въ такой же больной 
плодородный оазись, какъ дельта Аму-дарьи. Киргизы эдфсь зиа- 
комы ‘даже съ водоподъемными машинами, которыя бывать 0со- 
бенно нужны въ тЪхъ случалхъь; когда почва полей лежить выше 
уровня самыхъ большихь рёчныхь вод, потребныхъ для орошения. 
Въ двухь только у\фздахъ, Перовскомь и Казалинскомь, ими‘за- 
сЪяно было въ 1870 тоду боле 7,500 четвертей разнаго хлЪба, 
что дало до 75,000 четвертей урожая, а быть можеть и больше. 
Въ связи съ успбхами вемледфл!я находится и развите скотовод- 
ства, которое особенно общирно въ уфздахъ Перовскомь и Каза- 
диискомъ, гдЪ, вЪролтно, найдется до 100,000’ верблюдовъ, до 
200,000 лошадей и до 2,000,000 овецъ *). Киргизы, кочуюнщуе въ 
предвлахь этихь двухъ уздовъ, а равно и за-дарьиневихь частей, 
Туркестанскаго и Чемкентскаго, всф почти организованы въ во- 
лости, числомь 95; но эта организащя еще не приведена въ окон- 
чательный видъ, такъ какъ въ отдаленныхь частяхь Кизылъ-ку- 
мовъ еще есть аулы, не внесенные въ списки. Общую цифру при- 
дарьинскихь киргизовь можно опредфлить въ 260,000 душъ, не 
считая населеня правато берега Сыра въ Туркестанекомь и Чем- 
кентскомъ уЪздахъ. Но значительная часть этого населешя укоче- 
вываеть лВтомъ на сфверъ, въ оренбургскя стена, Большое число 
скота и вь частности верблюдовъ даеть этимъ киргизамъ возмож- 
ность заниматься перевозкой и чужихъ тяжестей, т. е. товаронъ, 
въ Троицеъ и Оренбургъ, а потому они имфютъ немаловажные за- 
работки, изъ которыхъ и уплачивають казенных подати. 
Сводя;теперь изложенныя свфдфнйя о русскихъ киргизахь при- 
аральской окраины, мы видимъ, что число ихъ. простирается до 
496,000 душъ, разбросапныхь па огромномъ пространств 16,000 
квадратныхь миль, что даеть едва по 31 человЪку на квадратную 
милю, и то ‘ие во вслкое время года. Такая р®дкость, такая раз- 


*) Данныл о скотоводсти№ вообще разнорфчивы и ше тоько вт, различиыхль 
водашыхт, напр. въ Статистическомь Вроменинк№ и въ Туркестанскомь Еже- 
тодпик\, мо даже ип страпицахь одного и того же издали, какь паприм® рт, 
Туркестаискаго Ежегодника, 
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бросанноеть населеня, при пустынности страны, дфлаеть очень 
труднымъ наблюденше за киргизами и вызывает, вопреки эконо- 
мическимъ расчетамь, содержаше войскъь тамъ, гдЪ собственно оть 
внЪшияго нешиятеля край вполнф безопасенъ. 

О киргизахъ бухарскихь и хивинскихь сколько-нибудь опредж- 
лительныхь свфдфн!й у насъ не имфется, хотя, конечно, мы знаемъ, 
что они ведуть тоть же образъ жизни, что и наши. По словам 
Килевейна, въ 1858 тоду, въ подданств% Хивы считалось до 10,000 
душь, кочевавтихь главнымъ образомь у озера Дау-кары. Но есть 
еще киргизы, подданные Хивы, и на запад отБ Аральскаго моря. 

2) Къ киргизамъ, по происхожденю и образу жизни, примы- 
каютъ каракалтаки, которые кочують по сфверной части Хивин- 
скато ханства, вблизи Аральскаго моря, озера Дау-кары и торо- 
довъ Кунграда, Ходжейли и Кипчака. Число ихъ, по Данилевско- 
му, простиралось въ 1843 г. до 8,000 кибитокъ, т. е. 40,000 дупгь, 
по Вамбери въ 1863 до 10,000 кибитокъ = 50,000’ душиь, а по Ки-, 
левейну въ 1859 г. только до 15,000 душъ. Весьма вфроятно; что 
послёдняя ‘цифра ближе вефхъ къ истин, потому что часть кара- 
калиаковь ушла изъ’ Хивы въ Бухару. Люди заняты столько же 
хлфбопашествомъ, сколько скотоводствомъ и рыболовством; пла- 
тлть закеть ХивЪ п обязаны ей же военною службою; разд\- 
ляются на нфеколько отдфленй, управляемыхь каждое ‘особымъ 
начальникомь, подъ вфдВыемъ хивинскаго кушъ-беги. Составляя 
остатокъ. болфе многочисленнаго ‘народа, который въ ХУП вфкЪ 
играль немаловажную роль въ туранскихь степях, они въ’ на- 
стоящее время являются самыми загнапными изъ вовхъ средне- 
азятскихь номадовъ, и потому не любять хивинцевъ, своихъ при- 
тЬснителей. Неоднократно они бунтовались; одинъ изъ такихь 
бунтовъ быль въ 1860 году: 

3) БолЪе значительную, и даже по пременамъ очень важную, 
роль въ ХивЪ пграють журкмены. Эти номады держатся по’ сте- 
илмъ, прилегающимь къ Хивинскому оазиеу съ юга, а отчасти и 
среди самаго оазиса, въ степныхь полосахъ между каналами. Ио 
свидтельству Вамбери, поздийшему изъ вебхь извёстныхъ, хи- 
винсве туркмены приналдежать къ двумъ главным родам: 1ому+ 
довъ и Чоудоровъ. Первые живуть на пространств оть Куня- 
Ургенча ло Казавата, вторые западнзе перваго города, по Сокра- 
уку и на Усть-УртВ. Дапилевсвй въ свое время упоминаль еще о 
родахъь Ерсари, Кара-лашлы и Гоклент, какъ имфешихь своихъ 
представителей въ предфлахъ Хивиискато оазиса; но Вамбери го- 
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ворить, что Товленовъ. очень ‘мало, а о`двухъ’другихь родахь не 
упоминаеть совсвмъ, вфроятно потому, что’ они жочують болЪе въ. 
предфлахь Бухарскаго ханства. Впрочем, ве\хь вообще туркме- 
новъ можно считать до извъетной‘ степени связанными: съ Хивою, 
потому что они сбываютъ туда произведенйя своего’ скотоводства п 
предметы, награбленные въ Персш,. и запасаются там хлЪбомъ. 
Изъ нихь же ханъ, тлавнЪйше, составляеть свои ополченшя: 

Взявь въ расчеть только т№хь туркменовъ, которые живуть 
около самаго ‚ Хивинскаго” оазиса и которыхъ число, разумВется, 
достигаегь лишь немногихь тысячь, мы ‘получим, что все ко- 
чевое, население описываемаго пространства’ достигаеть, тахилит, 
550,000 душъ. 

4) Переходя оть’ кочевого. населения въ’ осфдлому и начиная 
онять съ сЪвера, мы должны прежде’ всего сказать о’русскияе, ко- 
торые ‘живуть. на Масше, Эмбенскомъ поств, въ ИргизЪ,  Каза- 
линск, Усть-КараузякЪ, Перовск и Джулек; на ряду 6ъ ними 
можно-еще поставить Тургай, Карабутавт, Акъ-Тюбивское и Унль- 
ское укрзолевшя въ глубин оренбургской степи, близт описывае- 
мой. окраины, хотя сбверн%е ея, ВсВ названные здЪеь одиннадцать 
пупктовъ суть стеиныя укрёплешя, служашуя опорою налией власти 
иъ, степи и потому населенныя преимущественно военными; но два 
изъ нихь, именно Казалинскь и Перовскъ, имють, кромЪ того, 
и которое промышленное. значене. Общее числогрусскихъ во вех 
одиннадцати пунктахь не превосходить 12,000. дупиь; изъ нихъ 
около. половины сосредоточены ^въ’ Перовск и Казалинск. Ихь 
заняме — служба, отчасти’ ‘торговля и гораздо мене. земледЪие, 
которое они предоставляютъ туземцамъ, киргизалиь и сартамъ- ИШри- 
чиной послфдняго явленя служить, ‘съ одной стороны, малая склон- 
ность къ промыслу, занимающему собой подчиненныя ‘расы, а. съ 
другой недостаточная опытноеть въ’ воздфаывани полей при по- 
мощи орошешя, и наконещь, едва-ли не главное, отсутствие права 
поземельной собственности, такъ какъ, папримьръ, въ Перовск\ 
ни одинъ еще русск! доселВ не могь @е дите сдВлалься владъль- 
цемь хотя бы клочка земли: онъ только. иользуемся ею подъ ого- 
роды, сады н строешя. Оба главные русеые населенные пункта 
лежать на Сыръ-дарьЪ, у праваго ея берега, п притомь въ н%ко- 
торомъ разстоянш отъ рЬки, ‘ибо, по низменности м®еть постройе 
ки, пришлось  отдЪлить ихъ озъ рчного русла плотинами. Раз- 
личе Перовска/ оть Казалинска. состолуь въ томъ, что первый: есть 
центр землед\луческаго округа, а второй — торговая станши, Въ 
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первомь преобладающее русское населеше составляють служалшуе 
п отставные чины воепио-сухопутнаго в домотвах’ во-второмиь зна» 
чительная часть жителей суть моряка; ‘тавть калув здесь» находится 
порть аральской флотилии, и казаки, выселентые съ оренбургской 
лини. Черевъ Перовекъ каразаны направляются нзЪ-зА Сыръ-дарьи 
въ Троице, черезь Казалинскь въ Оренбургв. М хоторая часть 
товаровъ при этомъ остается въ обопхь’ городахъ и’олужнть ‘для 
‘удовлетворевия потребпостей мвстнаго населешя; Тавимь образом, 
холеты; азфятскйя бумажныя”и шелковыя пад и фрукты току= 
паютсл у бухарскихь купцов, ‘а металлическая издфлёл, сукна колеи; 
сахаръ, чай, ‘свБчи п -мтожество. разивхт проиаведенй ‘наитахть мая 
пуфактуръ — у русокихь. Независимо оть бухарских” караванов, 
чрезь оба города’ проходят еще” и ‘талихентские, которые съ кал 
димъ годомъ беруть’‘перевфеь падь первыми, ‘доставляя 113ъ Ко- 
кана, Ташкента,  Ходжента/ и’ Самарканда ть" Оренбурге ‘хлопок, 
пелкъ’ и ‘други ‘средиеазллекая произведен, а обрализо въ "Тали 
кентъ ‘везугь’ множество ‘русекихь товаровъ и разиыи’ военнити "тля 
жести: Тавь какъ таможенной лины’ “съ нашей -@тороны па’ всей 
этой оврацн® тЪть, то’пельзл привести” дате приблизительныхь 
цифрь дли выраахня троизводищейся здесь торговли; ‘не она ие- 
заловажна и имфеть саЯое благодтельтое вльтийе ‘паг судьбу ‘при 
дарьинскаго крал, не только ‘снабжал. его’ певмъ, пулигьмь, но еще 
разливая икоторый достаток среди’ м®елнато населения ‘залиигуало- 
щагося перевозкой. Ообственныхь калиталистовиь, копечио, ни Ка- 
залиноке, ни Перовскь, & тБыъ болве други стелимя: укриленя, 
не ‘имфють, однако’ н®еколько припашиковь болынихт купеческих 
фирмъ литутъ въ ‘двухь первых ‘тороднахь и замимвиотся оборо- 
тами по скупкф скота, кояеь, хлВба и по продал русскихъ това- 
ровъь; Вирочемь, тлайтые, то ‘числу, ‘купца’ эдЪсь таткентеке  саф- 
ти, поеблиениеея ©0” премени’ ‘занатйя” Сыръ-дарьииской. области 
русскими, ‘какъ бы для доказательства, па сколько русскахл власть 
„возбуждаеть уважения и довз ри въ Средней Азии. Городь 'Тургай, 
‘или бывшее ' Оренбургское '‘укрбилеще, продставляеть таллве ие- 
большое" двизкенте, но, ‘къ ‘сожал о, лежиить иЪеволько въ сторо- 
иб’оть кораванной ‘дороги ‘изъ Перовева вт Тропжииь, ‘почему и 
возникшее туть содеше казакоръ не отличаетсл цегущилиь состоя- 
пемъ. О поселешяхь АкъГюбинскомь п Унльскомь миг ие пзфемиь 
сдЪНй; 170 же каслется до 'Иргиза, Карабутаха, Эмбенёкато, 
цоста и, Нижие-Эмбонскаго укрвилешл, то пс? это оебдлоети весьма, 
незначительных, пе им\юцул никакой будущуностяь Нижие Эмбен- 
27 


— 418 — 


. кое уврбилеше, наприм®руь, ие пмфеть даже воды, за которою 
надобно Зздить четыре версты, п гариизонъ болеть цынтою. З& 
то оно, а еще болфе Карабутакь, занимаеть комапдующуя высоты, 
штурма которыхъ, впрочем, ожидать весьма трудно. 

Вообще нужно замтить, что вопрось о русской колонизадии, 
столь удовлетворительно разрфшенный въ сибирских степях, по- 
ставлень неудачно въ оренбургекихь, и потому здфеь базою для 
нашихь дЪйствий за р®кою Ураломъ доселв служить оренбургско- 
уральская казачья лин, а не передовыя поселешя, который сами 
страдаютъ недостаткомъ всего нужнаго. Между тфмъ, многя м%ет- 
ности по Тургаю, Ори и Хобд® могли бы послужить къ основано 
цвфтущихь деревень или стапиць, которыя пряблизили бы корен- 
ную Россо къ внопь занятымь ею частям Средней Аз! на двлыя 
дасти версть, и притомъ гораздо лучше всевозможных укр®иле- 
ий содфйствовали бы окончательному умпротворению киргизовъ, со- 
средоточивая ихъ вещественные п нравствевные интересы въ лежа- 
щихь среди ихъ русскихь осфдлостяхь. Что же касается до коло- 
низащи собственно при-аральскаго пограничнаго пространства, то, 
за исключенемъ береговь Сыръ-дарьи, она невозможна. И если бы, 
въ крайнемъ случа, потребовалось основать русскую осЪдлость, 
напримфръ, у Аральскаго моря, то для этого нельзя увазать дру- 
того пункта, какъ Чубаръ-Гораузь, гдф, впрочемтъ, жители должны 
будуть довольствоваться вефмъь привознымьъ и даже воду получать 
скорЪе изъ перегоночныхь кубопъ, какъ апгличане на остров Пе- 
рим, чбмъ изъ мфетныхь ключей, весьма необильныхь. На Усть- 
УртВ если когда нибудь можеть возникнуть русскйй населенный 
пунктъ, то лишь въ песвахъ Оамъ; но его положене будеть еще 
хуже, чЪиъ осфдлости па Чубаръ-Торауз®. 

5) Въ предфлахь Хивинскаго ханства господствующее ос\длое 
населен!е составляютъ узбеки, народь тюркской расы, одноплемен- 
ный съ обитателями не только сосвднахь Бухары и Кокана, но 
даже отдиленныхь Кашгара, Яркенда п Хами *). По свидтельству 
Вамбери, племя это раздфляется на тридцать два кол\на, и хотя 
всЪ колфна перем шаны между собою па псемт пространств} за- 
иятой узбеками территории, тВмь не мене пазванл ихъ пмИмоть 


*) По Вамбери. У Дапилевскаго господствующих» пдомепемт пазаим сарты, 
т, с, таджики, тто певфрно, Ошибка, в\роятио, произошла от® того, что русски 
путешествениикь, позпалийй мёсттыхт яэмковт, каждаго торговки, со словь кир- 
тизовъ, назыталь сартомт. 
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весьма опредфленное значене, так что нерздко коканск1й ‘узбекъ 
признаеть себя принадлежащимь, ть тому колфну, которато глав- 
ная масса живеть въ Хивф, и обратно. Собственно хивинскне узбеки 
гордятся чистотою споей папональности, противопоставляя себя 
колигарцахь п даже бухарцамъ. Впрочемъ, съ перваго взгляда въ 
хипинскомь узбек видна примесь пранскихь элементовъ. Такт, онъ 
иметь густую бороду, которая формой своей вовсе’ не похожа на 
бороды прочихъ туранцевъ, хотя общй очеркь лица не оставляеть 
сомнф я въ туранскомъ пронсхожденш наци. Вамбери говорить, 
что даже по характеру хивинскй узбекъ лутше свонхь соплемен- 
никовъ. Онъ честенъ и откровенен; у него дикая, простая натура 
опружающихъ его номадовъ, безъ утонченнаго лувавства восточной 
цивилизащи. Хивинск!е узбеки не столь сильные фанатики ислама, 
какъ бухареве... Но этому похвальному свидтельству венгерскаго, 
путешественника можно противопоставить множество несотласныхъ, 
съ пямъ фактовъ и свидЪтельствъ русскихь и даже авглизаяъ, по- 
«фщавшихь Хиву. Подозрительность, лживость п звфрская жесто- 
кость хивинцевь не подлежать никакому сомнЪнию. Аляность ихъ 
едва-ли уступаеть алчности сосфднихъ туркменовт, такъ что, ва- 
прим®ръ, Данплевсый быль доводимъ ихъ притязмйями до спль- 
наго нервнато раздраженшя. Да и самъ Вамбери описызаеть сцены, 
доказывающия крайнюю жестокость сердца хивинекихь -узбековъ. 
Притомъ, одна торговля людьми, захвать мъ илфнъь чужеземцевт и 
жестокое обращене съ ними уже свихтельствують о’ парварскомь 
состоянш народа. Воть почему всВ соефдя пе любить Хивы, п не 
только Росая-и Перая, по въ свое время Бухара и даже каракал- 
паки и туркмены пули не разъ пооруженныя столкновенйя съ хи- 
винцами, 

ВелЪдетве корерного противорЪ я двухф главтияхь авторито- 
товъ о Хив|, Данилевскаго и Вамбери, иЪтъ никакой позмолености 
опредлить, хотя приблизительно, числительность узбековъ Хилии» 
скаго ханства. Но уже самъ Данилевоюй, назызалий их второ- 
степеннымь классомъ неселеня, полаталь, что ихъ есть до 18,000 
семействь, т, в. 90,000 душъ, прачемъ указываль, что опти” тлан+ 
ийше сосредоточены въ Хин, Гурленф, Хазарь-аеп МапгытВ п 
Килчаю съ окрестностлии, Если къ нимъ причислить ‘еще‘араят- 
узбековъ на низовьяхь Аму-дарьи п у Аральскато моря, тд они 
занимаются скотоводетвомв и рыболовством, 10 вое число узбек- 
ской палональности будеть, конечно, ве мен®е 100,000 душт. По 
и эта цифра окажется меньше истинной, если взять въ соображе- | 
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не, чо большинство хивиискихь таджиковь или’ саруловь’ не безт, 
осповашя причисляется’ Вамбери тажже къ’ узбекамь, таль какъ они 
товорятъ тюркскизгь языкомь и ведуть одинаковую съ коренными 
узбеками ажизиь. Принльъ п ихъ въ составъ обще-хивинской парод- 
ности и держась цифры Данилевскаго (20,000 семей), мы получимъ, 
что все число узбековъ илн, правильнве, хивинцевь будетъ 200,000 
душь, а Кплевейнъь говорить даже о 400,000, неизвестно, виро- 
чемъ, на какомь основан. 

Какъ узбеки собственно, такъ и сарты суть земледфльцы, ре: 
месленники и торговцы; но въ послфднемь отношениг таджики- 
‹арты беруть верхъь надь коренными узбеками. За то послдше, 
какъ завоеватели крал, хранять за собою одно’ важное пренмуще- 
ство: давать стран хановъ и визирей, которые’ могутъ быть только 
изъ родовыхъ узбековь. О`военныхь качествахь всего хипинскаго 
парода можно сказать вообще, безъ различия тюрискаго ‘или’ пер- 
сндекаго, пройсхожден я, что люди эти храбры до запальчивости 
при первомъ. натискв и удачЪ, но быстро теряютъ’ отвагу при пер- 
зомъ твердомъ отпор и становятся обыкновенными ‘средие-азйят- 
скими трусами, не подчинлемыми дисциплин во’ время отступлешя, 
которое тотчась обращается вь бьгство. Выносливость ихъ въ ‘по- 
ходахъ также не довольно извъетна, ибо немалое уже время они пе 
ходлть сами въ набфги п на друга военных иредир1ят, предпо- 
читая посылать для этихь цфлей въ соседей государства кирги- 
зовъ нп туркменовъ. Низость душевная, воспитанная многовко- 
вымъ деспотизмомъ и высказавшаяся, напримвръ, въ измёиниче- 
скомъ умерщвлени отряда Бековича-Черкасекато и’ во множеств 
другихъ подобныхь примфровъ, не’ оставляеть сомнвия, что хивии= 
цы воины, будь они даже хорошо вооружены, всегда будуть самою 
презрфнною сволочью, ы 

6) Послёднюю народность, осбдло-живущую на описываемомь 
пространсгвЪ, составляють мерсяне; `Это’ суть плфиные, захва- 
ченные туркменами и проданные зь Хиву, пли потомки пл$н- 
ныхь. Масса ихь находится въ состоянш рабства *) и живеть 
при земллхьъ своихь владЪльцевъ, занимаясь обработызалемъ почвы 
и домашними послугами; уфзкоторые же успЪли выкуплтьсл, жи- 
вуть на отведенныхь имь земляхь и платять хану налоги, безь 


*) По взялш руссками Хивы хаиь пудаль указъ, отыиающий рабсгоо па пфч- 
цил времена; по конечно эта вфчность соотьтствуеть лишь премепи пребывая 
нащихь войску пь хаистьф, разв если всв рабы будуть немедлешло выведены 
ии6 ного, что отчасти и двадется, 
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права возвращаться на родину. Про’ рабовъ Далилевскй говорить, 
что ихь положене самое тлгостное, а Вамбери,. напротивъ, что <вЪ 
матертальномь отпошешы имь въ Хи недурно», ничего, виро- 
чемт, не упомппая о правственпомъ. Довольно сказать, что за ма- 
лЪйшую попытку ббжать пмъ подрёзывають сухожимя на погахъ 
или обрёзывають уши и т; п. Рабовъ въ ХизВ назызаютъ доза, & 
потоковъ ихъ ханезадами, Клеймо рабства изглаживается только 
въ третьемъ поколЗнш, и тотда персяне. начинають. ничё почти 
пе отличаться отъ природныхь хивинцевъ, называемыхь сартами. 
Число возхъ пербяль въ Хивинскомь ханствв Дамилевовй въ свое 
время полагать 15,000 семействъ (?);т. е, около 50,000`душь (боль- 
шинство, конечно, холостыхъ), а Вамберпт до 40,000; изъ нихъ 
треть, цо Данилевскому, жила уже па свободь. На сколько послЁд- 
11е привязаны къ новому своему отечеству, нельзя ‘съ достоврно- 
етпо. сказать; но что рабы непазидять хивинцевъ, это разумвется 
само собою ` 

Оставляя безъ внимая другля, случайныл и весьма малочи- 
сленныл, пародности, ‘тЪъ родЪ евресвъ, правитянъ и’ ямшидовт, о 
которыхъ упоминають путешественники въ Хиву; мы можемъ ска- 
зать, что все осфдлое пасолене описываемаго пространства прости- 
рается до 252,000 душь, а съ номадами общЙ итогъ числа жите- 
лей будоть 750,000. душъ, изъ поторихь въ подланств% Рос@и до 
508,000, подъ пластю Хивы 242,000, почти исключительно мусуль- 
манъ-сунитоль, которые по этому самому могутъ тлготёть въ ХивЪ, 
пе говоря уже о родетвенныхь и экономических связяхъ съ нею. 

Вирочемъ и Хива неё представляеть однороднаго. и прочнаго по- 
литическаго плато; каракалиаки, туркмены и персяне, образують 
въ, ней элементы. враждебные господствующему: большинству  узбе- 
ковЪ и таджиков, а потому для искуснаго политика пригодные кт” 
обращению въ оруле противь, самой Хизы. Въ сторон Росси это 
услоше лрляють каракалпаки. 

Географическое распредФлее паселешя, подвластиаго Росси, 
указано выше, причешь описаны и залийиия изъ перечислениыхь 
осфллостей. Въ описаныг земли оренбургсвиху киргизовь Мейера, 
на большой партЪ кочевокь тЪхЪ же киргизовь, составленной въ 
1871 году зъ Оренбург, п въ «Туркестаискомь Ежегодник > 
1872 тодп можно пайти самыл мелыл подробности относительно 
этого русскато или, собственно, киргизскаго населешя. Но какъ 
помады ‘ие заслужинають того, чтобы ‘ири военномъ обзор страны 
перечислять веВ их кочевья, то здфев мы ограмичимсл лииь даль- 
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нЪйшими подробностями о м%стахъ жительства остьдлело населеня, 
‘на этоть разъ уже хивинекаго, а ие русскаго. Это хивинское на- 
селен!е сосредоточено въ болфе или менфе значительныхь горо- 
дахь п въ очень мелкихъ деревияхь, Число первыхъ, отличающихся 
тБмыь, что обнесены стФнами, различные путешественники опред%- 
длють не одинаково: Вамбери, напримрь, 32, & Данилевский 25, не 
считая, впрочемь, въ послднемь случа городовь по правую сто- 
рону ‘Аму-дарьи. Самыя назвашя тородовь не всегда сходятся у 
обоихь названных сейчась писателей, такъ что у Данилевскато, 
несмотря на меньшй итогь, есть м®стности (Порсу, Булдумсазъ, 
Батать), которых вЪть у Вамбери, списокъ же посл®дняго завлю- 
чаеть въ себ не менфе одиннадцати именъ, не находимыхь у Да- 
пилевскато даже въ числЪ деревень. И если съ этими двумя спи- 
сками сопоставить весьма обстоятельную вбдомость Ханыкова, то 
замбшалельство будеть еще большимъ. Держась Вамбери, какъ авто- 
ритета панболбе близкато къ современноети ип обнимающаго все 
Хивинекое ханство, т. е. и правый берегь Аму-дарь, мы полу- 
члемъ слфдующую вБдомость хивинскихь городовъ: 

По львую сторону Аму-дарьи: 

Амбаръ, ва капалф Шахъ-абатъ, въ 47 верстахъ въ сЪверо- 
западу оть Хивы; населенъ сартами и персёянами. 

Акэ-Дербента-Джамли, въ семи ташахь (35 верстахь) оть Хивы, 
цеизвЪстно въ какомъ направлен. 

Бенть, крпостца на лфвомъ берегу Аму, въ 25 верстахъ оть 
Киичака, при началв Сокраука и Лаудака. 

Турлен, въ 43-хъ верстахь на сЪверъ оть Хивы, на канавь 
ТГурленъ, рукавЪ Клычъ-НЗазбая; стЪнами не обпесенъ. Жители — 
узбеки и сарты; городскому начальству подвёдометвенны еще но- 
семь деревень, 

Джамитай, въ 35 верстах па сЪверо-западь оть Хивы, на 
руказв- канала Шахъ-абать, ничтожный городок съ населешемь 
изъ узбековъ. 

Ильялы, въ 84 верстахь къ сЪнеро-западу отъ Хивы, на ка- 
нал Шахт-абать, съ ханскимъ домомъ и садомъ, но безъ укрЪи- 
лешй., 

Казавать, въ 23 верстахъ съ с№веро-сЪверо-вапада отъ Хивы, 
на каналЪ того же имени; жители — сарты и туркмены. 

Кипчакь, въ 96 верстахь на сЪверо-сЬверо-западь оть Хивы, 
У самой Аму-дарьи; житеди — узбеки; городской стфны вЪтЪ. 
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Китай, въ 66 верстахь отъ Хивы, хансый дворъ и небольшое 
число узбекскихь домовъ, необнесенныхь стВною. 

бать-Кунридь между Гурленомъ и Новымъ Ургенчемъ, окру- ^ 
жень стЪнами, длиною около версты, но почти развалившимися. 

Кикиаль, неизвестно тдё. 

Клычь-Назбай, довольно значительное мстечно, населенное 
сартамн и узбеками, находится въ 72 верстахъ оть Хивы, на ка- 
налЪ своего имени: 

Каналы, неизвФстно гдз. 

Кошь Купырь, въ 18 верстахь отъ Хивы, па каналв Казавать, 
обнесенъ стВнами по 150 саженъ въ боку. 

Кунь, на самой Аму-дарьВ, при раздьлеши рфки на два 
рукава, на хЬвомъ ея берегу; обнесенъ’ стВиою около четырехъ 
версть длиною, м®стами даже двойною. Жители, до 4,000, — узбеки. 
Городу подвздомственны четыре деревни. 

Маныть, въ 81 верств оть Хивы, Населенъ узбеками и ча- 
стью сартами. (Въ ма 1873 сожженъ русскими). 

Новый-Ууленчь, въ`31 верст отъ Хивы, одинъ изь значитель- 
ныхь городовь ханства, съ тглиняною стВною въ 225 сажень по 
длин и`200 саженъ по ширинЪ; паселене, до 2,000 душтъ, со- 
стоить главнЪйше изъ сартовъ. Подвфдомственны восемь деревень. 

Нохалиь, между Ханыи и Хазаръ-аепомъ. 

Питнякь, на крайнёмъ юго-восток ханства нли по крайней 
мБрЪ осфдлой части его, на канал того же имени, въ трехъ вер- 
стахь оть Аму-дарьи, маленькое м®стечко. 

Порсу, хансый домъ и садъ; мВсто убешл Бековича. 

Ташаусь, въ 61 верстВ оть Хивы, на хкапаль Шахъ-абатЪ; 
пыфеть укрёплеше изъ тлипяныхь сень по 300 сажень въ боку, 
съ тремя воротами. Но жителей въ город мало, а разеелены они 
болфе по окрестностямь. 

Хазаръ-аспь, укрфиленный городъ па одномь изъ рукавов ка- 
нала Полвань-ата, со значительнымь числомъ лавокъ; паселень 
узбеками и сартами. 

Ханки, укрфплеше по 100 сажень въ боку, съ иЪеколькими 
десятками лавок. 

Ходжейли, городь ие укрфиленный, населенный аралъ-узбеками; 
п немъ до 150 лавокъ. 

Шаз-абуииь, въ 33 веретахь оть Хивы, у канала того же 
имени; обнесенъ четырехугольною стЬною по 200 саженъ въ боку: 
пмЪегь хансьй домь съ садомъ, но мало домовь частныхт, 
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Хива, главный городъ ханства, расподоженный между калавуь 
Ингрикъ н Чардшели, вытекающихь изъ Полвалть-ата. По свйдф- 
° тедьству Данидевскаго и по. плану Зеленина, она иметь двЪ 
стЬиы: ‘около внутренняго ‘торода, длиною до 1,040 саженъь, п 
около наружнаго, длиною 3,100 сажентъ, что удостов$ряетть, что 
тородъ довольно великъ. Планъ показываеть еще, что общая фи- 
тура виЪшней ограды напоминаеть грушу, ображенную черетикомть 
на западъ, а впутреный городь, или кремль иметь видь прямо- 
угольника, у котораго восточная и западная стороны длиною по 
300 сашень, ‘а сЁверная и южная по 200. Во внутреинемь го- 
род} живеть самъ хатъ, котораго дворцы находятся у замадпыхъ 
вороть, Вамбери перечисллеть пять кварталовъ въ этомъ кремл® 
и десять въ наружномъ ‘город. Вороть во внутреннемь город 
трос, па запад, на еВвер п восток, а во внфшней оград, ко- 
торая имЪъеть высоту 10 футовъ, девять, изъ которыхъ самых сЪ- 
верных суть ‘ургенчсвия ‚“восточныя — хазарасиеыл и т. д. Внут- 
ренийй городъ застроенъ сплонть; во ви шнемъ есть много садовъ и 
даже. полей; особенно па западё и на юго-восток, тд№ есть и 
прудъ. Близъ восточныхь вороть во’ внфшинемъ город лежить ба- 
зарная плошаль и при иней мЪсто казней, Вблизи торода, за 
стЬною, разбросаны, среди нарвзанныхь арыками полей, многочис- 
ленпые сады ‘съ загородными домами жителей’ Изъ этихъ дачь 
можно замЪтить, хапеюе сады: Чарджели ва заладув, Гвльденганть 
п Интрикъ на зостокВ, и садъ Юсуфь-бека на сВвер® отъь города, 
Тажъ вакъ варужиая стЪна имфеть шесть версть даниы, то оче- 
видно, что, Хива значительный тородъ, въ воторомъ можно пред- 
пололигть, ‘согласно съ Вамбери, оть 3 до 4,000 домовь, хотя 
Далилевскй и гопорить, что все число жителей обонхь половъь пе 
превышаеть 4,000 душъь, Въ Хив%№ есть большой базар, съ ка- 
_раванъ-сераемъ для торговли товарами, п малый — для продали 
людей, безъ чего хамство доселЪ не могло существовать, ибо по\№ 
поля обрабатывались. купленными рабами. 17 мечетей, 92 мед- 
рессе и 260 лазокъ даютьъ поняте о состав городекато. населения 
и его занлтихь. Мномя медрессе, т. е. училища, обезпечены 
хорошими доходами, такъ что главные преподаватели въ нахтЪ, 
ахуны, получають ло 5,000 батмановь пшеницы и 160 тиллей 
денегь въ годъ на жалованье. Ученики, по обичаю мусульман 
свихь школь, также не’ остаютсл, безь довольствия, хлВбомь п 
деньгами. 
Улени-Старый пли Куня-Ургенчь, пебольшой городокъ на 


бо 


Ханскомъ капал, близъ стараго ‘русла Аму-дарьт п развалины 
прежпято города того же имени; лежить нфсколько особиякомь 
оть прочихь городовъ ханства, но большого значешя не имфеть: 
въ пемъ есть не бодфе 35 домовъ и 76 лавокъ для торговли. съ 
отрестными номадами. 7 

Дэжанъ-кала есть пебольшая крфпостца, вновь возведенная 
хивинцами у бывшаго пролива между Аральскимь моремъ. и Ай- 
бугиромъ и весною 1878 оставленная. 

Па правомь берегу Аму-дарьи Вамбери перечисляеть. торода: 
Пимбай, Тении-Ять, Нуксь. и. Рахметь-Бердибек» — все, повиди- 
мому, незналительныя м%стечкт, какъ крФпостца  Курланча, которой 
по встрёчаемь ни у венгерскаго путешественника, ни ма руссвахь 
картахь, хотл о нахождеши сл среди каракалиакскихь кочевокть 
свидтельствуеть Бугаковь, Важифе другихь осфдлостей на пра- 
вой сторон Окса есть Шураханъ, съ 3,000 жит. Общее число. де- 
ревень ‘ханства у Данилевского простирается до 60; но’ вфроятно 
это пе вс, потому что въ. рукописи Хапыкоза и въ книг Вам- 
бери можию пайдти еще пЗосколько деслтковъ имен, которыя при- 
надлежать селешимь, существующимь если пе въ полномъ числ, 
то по крайней м®рв отчасти *)‹ 


Управленио. 


Позпакомясь съ составомь и распредфлешемъ паселены при- 
аральской окраины, перейдемь къ главиипимь подробностяит 
политическаго его устройства. Двф трети этого населевя, и въ 
томъ числв почти вс кпргизы, принадлежать Росаи и управ- 
ллютсл чиновниками трехъ вфдомствъ: кавкавскаго, о оренбургскаго 
и туркесталскато. Выше уже было вамфчено, что административ- 
ния системы этихъ вфдомствь по одинаковы, п потому не безъ 
осповая можно ожилать иЪкотораго разлийя въ самыхь отно- 
тешяхь къ намъ подвластныхъ туземцевь, Такъ оно и есть. Между 
Ям какъ сыръ-дарьнисве киргизы, хотя покоренные нами посл 
другихь, педуть спокойную пастушескую жизнь п частио зали- 
маются земледьнемь и торговлею, ихъ соплеменники на Усть- 
УртВ и частно въ Орепбургской степи пер№дко обнаруживають 


*) Ве эти сли о тородахь и селешяхь съ Хивиискомъ хапствв вфролтио 
окажутся не виолпв точными посдф повфреи ихь па мфетахь пастоящею хизии- 
скою экспедией, 


наклонность къ стенному хищничеству, т. е, жь барантЬ и трабе- 
жамъ, п даже недавно находились въ открытомъ возстанш, про- 
стправшемся до дерзкаго нападешя на пашит селешя и форты. 
Эти бунтовазше киргизсме роды воетоять нынЪ въ въдни ча- 
сто мангышлакскихь начальствь, т. е. мусульманскихь панбовъ 
съ Кавказа, часто же управленй уфздовь Гурьевскаго, Эмбен- 
скаго и Иргизскаго, гдЪ ближайцие пачальники народа суть вы- 
борные изъ него самого би и старшины, подвфдометвенные прямо 
русскимъ властямъ. Которая изъ двухь системъ приведеть вЪърнЪе 
къ цфли, то-есть къ окончательному умиротвореню ири-араль- 
скихь помадовт, трудно сказать, по кратковременности опыта; но 
вфроятно, что кавказское устройство окажется лучшимь для иер- 
вало раза, т. в. въ смысл скорЪйшаго подавлешя видимой не- 
празни номадовъ, а ореибургекое приведеть въ результатамь хотя 
медленным», но болфе прочным», особенно если будеть отмЪненъ 
традищонный премъ оренбургской администрации высылать въ 
степь подвижные отряды и въ замфиъ того, по’ еибирскому при- 
мВру, будеть основано нЪсколько гражданскахь осЪдлостей, ‘тдЪ 
номады могли бы находить все нужное для ихъ неприхотливой 
жизни и сбывать остатки собствёниыхь произведенйй. Успвхъ этой 
системы дознань не только полувфковымь онытомь въ Западной 
Сибири, но — и весьма быстрымь развиемъ киргизо-русской граж- 
данственности въ СемирЪчьВ и на низовьяхь Сыра. Кавказскй 
же порядокъ кажется еще потому менфе удовлетворителенъ, что 
оттБенлеть офь администрали почетнЪйшихь кпргизовь и тВыъ 
самымь вселлеть въ пихъ нерасположене къ русскимъ, съ кото- 
рыми, однако, они, безъ сомиЪейл, быстро поладять, какъ лолько 
достойн®йиие изъ нихъ будуть отличены наградами и долею власти 
_ВЪ администрации и суд. Наконець, по поводу обособлешя мангыш- 
лакскихь киргизовь, можно еше замЪтить, что собственно быть 
киргизскаго народа повсюду одитъ п тоть же, & потому и отно- 
шеня наши къ этимъ людамъ должиы быть единообразны *). 

Что касается до Хивы, то все значеше ел па томъ и держалось, 
что она управлалася единою властью, и ‚притомъ деспотическою, 
которая не знала себЪ границъ внутри, подвфдометвенныхь земель 
и умфла пользоваться ноедостататкомь единства въ дфйстылхь у 
сосфдей. Власть эта принадлежить хану изъ узбековъ, около кото- 


*) Вь отпошешы податей, вирочем, веЪ киргизы и безь того равны, внося 
ежегодно шо 5 руб. 50 кои. съ юрты. 
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раго помощниками по дфламъ управления стоять обыкновенные” 
средне-азятсве сановники—*\/и»-бези, диванз-беши, мехтеры и проч. 
Въ Хивв къ нимъ еще присоединяются: а) имати, въ числ четы- 
рехъ, правители важн®йшихь тородовъ, обыхновемно изъ родствен- 
никовъ хана; 0) назибь, глава духовенства, изъ потомковь Мато- 
меда, равный ‘по достоинству шейхъь-уль-пеламу въ Константино- 
под; в) 0%, ближайший спутникъ хана на войн%; г) казы-килянь, 
верховный судья ханства, Второстененныя должности суть: мин- 
баши, юзбаши, онбаши по военной и полицейской частямъ, и улемы, 
муфти и ахуны по духовной и судебной. Эта 1ерархя властей дВй- 
ствуегь съ извфстною, правильностио, по закону (шарлату) и обы- 
чаямъ, которыхь изучеше. составляеть предметь занят въ мед- 
рессе. Для содержатя всего служебнато персонала н войска ханъ 
обираеть съ народа подати: поземельную ни торговую, а духовен- 
ству предоставлены пакуфы, т. в. имфыл, пожертвованныя благо- 
честивыми людьми спещяльно на содержание муллъ. Поземельная 
подать вносится вефми, кромВ военныхь и духовныхь, въ разм рЪ 
30 коп. сер. съ танапа, а торговая или зякеть есть обычная у 
ъ‘мусульманъ сороковая часть привозимыхъ на продажу товаровъ, 
т. е. два сь половиною процента ихъ стоимости. У номадовъ по- 
дати преобразуются въ имущественпый налогь по одной теньгВ 
(20 коп.) съ головы крупнаго скота и по полутень” съ каждой 
овцы, Но сборъ этихъ палоговъ” всегда сопровождается злоупотре- 
блешями, и въ дополневе къ нимъ подданные хивинскаго хана, 
не только бфдные, но и богатые, люди съ вмянемь, сильно при- 
плачиваются всяк разъ, когда имфють нужду до правительства 
и атентовъ его, Самъ ханъ, до котораго достушь нуждающимся 
не возбранентъ *), бываетъь не прочь оть подарковъ, чЪмъ и поль- 
зуются людн богатые для получешя доходныхь мфеть и для 
другихь нечистыхь дфль. При существовали гаремовъ, немало 
подобныхь же дфльъ совершается чрезъ посредство женъ и евну- 
ховъ. (Разумфется, что теперь, съ учреждешемьъ при хан совЪТа, 
въ которомь участвують русскйе офицеры, многое измнится). 


%) Хант и вс правители городов, *по установаениому обычаю, принимают 
ежедневио всйхъ просителей »ъ течене четырехь часовъ, причемь рышають дфли 
уже не справляясь съ законами, @ по личному взгляду, пе стфепалсь тТгь, что 
было постановлено казы и муфями. Вамбери разсказываети, что покойный Сендъ- 
Магомедь-хапь любиль особенно разбирать споры женатыхь аюдей и нерфдко 
держался за бока отъ хохота, смотря, вакъ мужь и жена таскали яругь-друга 
по двору во время его судоговорешя. 
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Независимо оть указалныхь сойчась иалоговъ, хивИнсгаЙ хан 
имфоть еще доходы съ припадлежалцихь ему земель, съ вырубки 
па дрова растущихъ па лихъ доревьевь, съ добычи оть баранты 
и грабежей, продзводвиыхь туркменами, каракалпаками п кирги- 
зами п, навонець, отъ конфиекуемыхь. имуществъ. Сколько соби- 
рается трезь это денегь ть ханской казн, трудно сназать, п если 
Муравьевь считалъ, что до четырехъ миллоновъ рублей ассигна- 
цыми, то такая цифра кажется совершенно гадательною. Напротявъ 
пужно думать, что эти доходы не превышають полмиллюна руб. сер-, 
потому что ковтрибуцю въ 2 мил. приилось разсрочить па семь ль. 


® 


Военный обзор» *). 


Ве. изложенныл здесь данныя о ХивВ и о русскихь степяхъ, 
сосфднихь Аральскому морю, позволяютъ сдфлать ся дующие выводы 
и соображешы, относлиеся непосредственно мъ  стратегичеекой 
опфикВ при-аральскаго пограничнало пространства. 

1) На общирномь пространств этомъ соприкасаются два госу- 
дарства: отромнал, усвоившая значительную часть епропейскихь 
формъ жизни Росфя п маленькое средне-азлтское хамство Хива; 
по лиш прикосновеня между ними указать па картВ нельзя, да 
ся н\тъ п въ дЪйствительности. Соображал, однако, политическое 
и нравственное состолюе номадовъ, обитающихь по окраинам 

° обонхь государствь, можно сказать, что грапица вйяшя ничтоле- 
ной Хивы входить довольно далеко въ предлы земель, по той 
или по другой причип® не безосновательно считаемыхь руссвиии. 

Явлеше это объясняется прежде всего естественными условями 
территор!и. Собственно Росая отдфлена оть Хивы пространством 
оть 600 до’ 1,300 верстъ, въ высшей степени неудобнымь къ. рас- 
пространешю на немъ русскихъ осБдлостей и` къ движелио по немть 
руескихь войекъ. РАдые же обитатели, этихь пустынь, по релии 
и предашямь, до нЪкоторой степени тяготЬють къ ХивЪ, и тВмъ 
замфтнЪе, чВыъ далЪе къ югу отъ крайплго сплошного ряда рус- 
скихъ селен — лшйи оренбургско-уральской. Недамил реформы 
вь управлети! подиластпыми Тос@н помадами-мусульманами, улуч- 
щшивъ положеше народныхъ массъ ръ степи, создали, одпакоже, 


*) Поифицлетсл ‘эдйсь ть томь пнд, какль былъ паписант ещо п 1872 г., ва 
тодъ до Хивинской экспедиции п даже ирежде начала приготоваешя къ пей, 
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з5 отепяхь влассъ людей, которые’ недовольны новыми порядками 
и которые, если‘ие залвляють открыто ‘призержениости ‘къ сосвд- 
вей единовёрной и единоплеменной ХивЪ, то; во веякомъ слу- 
ча, таять внутреншя къ ней симпатии и не прочь, по време- 
памиь, оказывать ей содЪйсте, что ‘особенно можно сказать про 
адасвцевъ. 

2) Если бы; вслвдетив долговременной исторической непраязни 
Хивы къ Роса и ‘исторической же неотклонимости  поступатель- 
нато’ движетня  послдней по Средпей Аз, пришлось принять про- 
тивъ Хивы рЬшительныя мёры, то’на ‘этом ‘пути Росая встр%- 
тить гораздо ‘болфеватруднен!й, чЪиъ ‘то было досел’ на’ всемъ, 
протяжени”оть береговь Урала и Иртыша до’ Небесныхь горъ и 
Миинквальской долины. Главная причина тому впрочемъ, заключается 
пе вв военномъ и политическомь могуществв Хивы, а въ ел трудно- 
доступпости: И въ самом дфл, равсматривая” пути ДБйстия изъ 
Росси ль Хиву, мы находимъ: 

Со стороны Касшскаго ‘моря можно было бы идти тремя до- 
рогами: оть Красноводека, оть форта Александровска и отЪ быв: 
шато ‘укр®ллевя Александровекаго ‘у’ Мертваго Култука. Но 10- 
слфдиял мфетность въ настоящее времл пустынна, и потому не 
можеть” служить базою для‘войскь, тФмъ больше, что и доступь 
въ ней съ моря труденъ. Форть Александровский; лежашй на 
краю Мангышлака, ‘въ’ 900 веретахь оть Хивы, ‘быль бы ‘пеменфе 
неудобнымь исходнымь пунктозь для военной экспедищи. По до- 
рогё изъ Красноводека возможность похода дознана опытом, 
по крайней иВрь до Сары-камыша; но этотъ путь также представ- 
ляеть огромных трудности отъ педостатка воды и травъ, а, глал- 
пое, ‘оть полнёйшей ‘зависимости, въ которую наступающий отрядъ 
станеть ог туркменовъ, непризненныя отношешя къ которымъ 
мотутъ крайне обезповонть” движене ‘и даже разстроить его с0- 
пеЪмъ; лишивъ войска "перевозочныхь средетвъ*). Судя по’ свой- 
ствамь осмотр8нныхь ‘въ 1871 тоду мВетностей, позволительно ‘ещё 
сомнЪ ваться, можно ли оть Красноводска двинуть на Хиву болве 


*) Оимо собою разумфотея, что здАюь предиолатаетси предварительный пасит, 
псрблюдорть за денми оть тхь же турюмепопт, которые чрезь то самое стапуть 
клкъ бы стороппииами окепедущи; по па прмоть этихъ варраровь пельзя по- 
зататьси даже п въ тахомт случа. Нарядь же вербаюдопь еилою сзйдуеть счи- 
таль просто преступлешем», коль въ прапственпомь, такь и пъ ПА 
смцслв, н за иного можио поплатиться тжедою пеудачею, 
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двухъ баталюновъь съ балареею; оть капалери же, повидимому, 
предстонть отказатьсл почти совефмтъ, хотя именно она-то и’ необ- 
ходима въ степлхъ. 

Пути съ Урала черезъ эмбенемя степи и Усть-Урть, т. е. ва- 
паднфе Аральскаго моря, представляють почти столько же не- 
удобствь, какъ и оть Касшйскаго морл. Допустимъ даже, что 
здЪсь мы ‘легче можемъ найдти транспортныхь верблюдовъ оть 
подвластныхь вамъ киргизовъ, , что здЪсь могутъ быть нами соб- 
„раны предварительно больше военные и продовольственные за- 
пасы на верхней ЭмбЪ; но всетаки путь оть Эмбы до предфловъ 
Хивинскаго оазиса составить 900 версть почти толой степи, гдё 
войскамъ будеть предстоять ие меньше лишен, какъ на сары- 
камышской дорог, и тдЪ притомь они могуть быть обезпокоп- 
ваемы если не туркменами, то киргизами, преданными Хив® и 
самими хивинцами. г 

Путь по Аральскому морю, несмотря на мномя важныя пре- 
имущества, особенно на возможность скораго перехода четырех- 
соть версть безъ всякой вифишней опасности, кромВ случайныхь 
бурь; имфеть также немаловажные недостатки. Во-первыхъ, у насъ 
здЪеь вЪть удобныхь пунктовъ для посадки войскъ на суда; во- 
вторыхъ, сфверный берегъ моря самъ по себ не есть база, а та- 
ковою можеть служать лишь Сыръ-дарья, съ полутора футами 
воды. на барЪ; въ третьихъ, высадка на южномъ берегу Арала 
также можеть быть неудачна, если не отъ сопротивлешя жителей 
то отъ препятстый, полатаемыхь природою, ибо вел сфверная 
часть дельты Аму-дарьн низменна, болотиста, а при разливахь 
даже обращается въ рядъ озеръ и непроходимыхъ топей. Мнзне 
Берга, развитое пмъ во французской запискЪ 1827 года, что стоить 
только занлть Кувградь, чтобы“ прюбрЪсти несомизнную увфрен- 
ность въ покореши Хивы, потому и кажется трудно исполнимимъ, 
что мы теперь, благодаря Бутакову п другимъ, ближе узнали спой- 
ства дельты Аму *). Конечно, въ случаЪ войны съ Хивою намъ 


*) Впрочемъ еще до Бутакова нали сидя о слойствахт этой дельты были 
лесьма тозпы, «Въ десяти перстахь ниже Ходжейли, па лбом» берету Дарьи,» 
товорить Данилепск!, ‹растоть, кромв кустарпика, густой камыниь, который 
пиже Купграда стаповител сплошнымть до самаго морл и покрываеть значители- 
ную часть дельты Аму-дарьи, будучи проходимь лишь тамт, тдв каракалиаки и 
киргизы проложили узеньюм тропы», Ханыколь въ 1839 тоду топорнат го же 
самое, пиенно, что ‹лесь путь оть моря до Порсу и даже ло Бульдумсаза идетр 
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не миновать употреблешя этого пути, хотя бы для перваго раза 
какъ пспомогательнаго; но нужно принять въ расчеть серьезны 
опасности, которыя могуть пстрФтиться оть болотной почвы какъ 
для похода внутрь страны, такъ и для расположения лагерл. О су- 
хопутныхь перевозочныхь средствахъ и говорить нечего: стоптъ 
только каракалпакамъ уйдти отъ берега Аральскаго моря, чтобы 
поставить войска въ большое затруднеше по транспортировк® тя- 
жестей. Поэтому аральсый путь представляеть почти столько же. 
зависимости оть нашихь отношенй къ номадамъ, сколько и пути 
оть Красповодска и съ Эмбы. А сверхъ того успЗхъ движешя по 
немъ обусловливается временами года, пбо зимой плаване по морю 
опасно, а лВтомъ, за исключешемт времени полноводья, нельзя съ 
пароходами подниматься до Кунграда п нужно‘ будетъ высадку дВ- 
лаль въ шестидесяти перстахъ сЪвернЪе его, у моря. 5 

Дорога съ низов Сыра на Кипчакъ или Ходжейли есть крат- 
чайшая между осЪдлостями хивинскими п русскими; но она крайне 
неудобна для сколько-нибудь значительныхь военныхъ отрядовъ, 
по маловодью, множеству солонцовъ, снпучихъ цесковъ и скудости 
травъ. Сверхъ того, опа приводить лишь на правый берегь Аму- 
дарьи, а не въ центръь Хивинскаго оазиса; переправа же черезъ 
Оксъ въ хивинскихь предзлахь можеть представить немаловажныя 
затруднен. 

Иркибайская дорога имфеть почти т же качества. 

Минбулакскал, оть Джизака, п длинна, и безплодна. 

Чарджуйскал, быть можетт, лучше вебхъ другихъ; но она не- 
мыслима безь предварительнаго покореня Бухары. 

И такъ, труднодоступность Хивы для наступательнало движеня 
со стороны Россш не подлежить сомнЪн!ю. 

3) Однако соображал предшествопавиия поепныя экспедиция, 
отт временъ Бековича до новЪйшихь рекогиосцировокь къ Сарм- 


паемими подою Аму-дарьи; почему проёздь по иемъ для арбъ позможень только 
подъ усломемт или очень сухого та, ‘или суровой и постолипой зимы; по по- 
слдиля пъ Хивф песвиа легка и перемфичива, почему, дпигалсь сим путемт, 
легко подвергпуться опасности затопить оруми п 0609, подмочить порох, пе- 
портить пекопапиыхт лошадей и верблюдотт, а пакопець за перепралами, пыта- 
скивалёемт и проч. потерлть бодфе времени; вмь са®лул то дорогв длиниИшей, 
по лучше устроенпой. Мёстпость, закрытая кустарииками, лилаеть притомт воз- 
можности удалио дЪйстпонать артпллерею п подиертаету онаспости впезайцыхл, 


| межлу топями, озерами, проранами, камытами и кустарниками ежегодно зали- 
] атакл, дъ дифилелхт>. 


не, а 


хамышу, Иркибаю и Дау-кар® и до плаванйл къ Купграду, можно 
безъ большой ошибки предположить, что слфдуюния движеншя иепол- 
пимы съ значительною взролтностью повеемстнаго и’ окончатель- 
паго’ усиВха. ы 

Оть Красноводска ‘или’ оть Балханскихь торъ сь отрядом въ 
два батальопа ифхоты, восемь орудй артиллерш [и сотни казаконт, 
который долженъ будеть уменьшиться въ состав своемъ на поло- 
вину, чтобы основать вдоль операщонной лиши рядъ укрвиленныхь 

- этапов.” Для такого движешя нужно не мене 60 дней времени 
и до 2,500 вербаюдовъ для перевозки тяжестей продовольственныхт, 
тоспитальныхь, артиллерскихь, п разныхь других. Этоть же 
отрядь можно направить къ Хишв отъ залива Кепдерлинекаго. 

Съ Эмбы; по западному берегу Арала, на Купградъ, или по запад- 
пой сторопф Айбугира па Куня- Ургенчь — полтора’ батальона съ 
чотырьми" орудлями ‘и ‘сотнею казаковь, изъ’ которыхь одну’ иВхот- 
ную роту‘и два оружя слВдусть оставить’ близь Ургу-муруна для 
охраны пути и для устройства этапа, который бы могь принимать 
и хранить запасы, подвозимые съ Эмбы и по Аральекому морю. _ 
Отряду пужно имфть до 2,200 верблюдовъ и до Ургу-муруна сл5- 
доваль по-ошелонно. 

'Изь Казалимска по Сыру и Аральскому мор’ — полтора, баталь- 
она пфхокы, четыре орудйа и сотнл казаковъ, которые, при налич- 
помъ состав аральской флотилш, если только она будегь внолиф 
исправна, могуть значительную” часть свонхъ тяжестей отправить 
водою ‘до залива Туще-бась, а въ тылу устроить этапь на ИркибаЪ. 

Для производства подобнаго трехсторонаяго наступлешя на Хиву, 
которое! во’ многихьъ отпошешяхь удобнЪе и выгодиЪе всякато дви- 
жешя по одной дорог *), лучшее время года есть осень, отъ конца 
августа по конець ноября; или же весна, ‘съ половины марта. до 
половины мая: Движения съ Эмбы нооть Красноводека могутъ быть 
начаты почти одновременно, несмотря на разницу разстояьий, такт 
БАЪ Ервеповодекий отрядь пойдеть этапами, которые пужно еле 
устроить. Оть устья же Сырь-дарьи флотизмл съ запасами отира- 
вител тогда, когда, эмбенскй отрадъ станеть въ урочишф Авъ-суать. 

При этомтъ усло, войска вехь трехь отрядов придуть на 


*) Собствоппо товоря,. плаповь похода па Хиву можно состалить миожоство, 
и каждый будеть имфть свои’ валитыя достоинства и стон педостатки: Ми взяли 
ля примёра памболе сложиюй, чтобы: оцфиить ‘удобетна дожен по памболь- 
шему числу путей, 


— 488 — 


траницы ‹Хивиискаго овзиса почти одновременно. Устрашенная 
Хива, если не изълвитъ покорнослаг въ самый моментъ прибытия 
отрядовь, неизбВжно будеть покорена, и’ для такого залоеваня, 
конечно, потребуется немного времени. Полагая, что эмбенсьй и 
храеноводсвйй отряды соединятся у Жуня-Ургенча и затВмь, открывъ 
сообщеше съ турнеставекимъ, двинутея по ханству, довольно! двухъ 
недЪль для похода на самую Хиву, участь которой едва-ли можеть 
быть рёшена съ большимъ усилемъ, чВыь участь Ташкента, города 
съ 60,000 жителей, взлтато отрядомъ въ 900 съ небольшимь литые» 
ховъ. По взяти же главпаго города ханства, покореше остальных 
есть дфдо второстепенной важности, и если потребуеть иЪкотораго 
усимя дБйствующихь войскь, то это можеть быть без‘ труда испол- 
нено черезь вызовъ съ оталовъ заднихь частей красноводекаго 
отряда п подвозъ новыхъ силъ съ низозй Сыра, Да едва-ли это 
и понадобится, такъ кавъ туркестанскай отрядъ, въ свою очередь, 
двинувшись вдоль самой Аму-дарьи и овладЪвъ шлюзами каналовъ, 
можеть нанести окончательный ударъ хивинцамъ. Затмъ вс слож- 
Чые п требуюцие много времени стратегичесве премы, въ родЪ 
рекомендованнаго авторомъ одного проекта въ 1827 тоду, предва- 
рительнаго занятя и укрЪпленя Ташауза, какъ ‹стралегическаго 
опорнаго пункта, находящагося въ. центрь Хивинскаго ханства», 
кажутся нфкотораго рода натяжкою или просто данью военной 
схоластикЪ. 

4) Противъ всего этого плана однако можеть быть сдфлано поз- 
ражене и, по видимому, очень серьезно: «движене русскихъ отря- 
довъ расчитано въ немъ такъ, какъ будто они дЪлаютъ одпосто- 
роннй маневръ, т. е.`не имВють противъ себя непятеля, тажь 
что весь планъ носить характерь фикци». Но на самомъ дфль 
тутъ фикща нЪть, и для доказательства стоить вспомнить, съ 
одной стороны, Перовскь въ 1863 году, Узунъ-атачь въ 1860; 
Талкенть въ 1865, Ирджаръ въ 1806 и Шахрисябсъ въ 1870, а 
съ другой слфлующая свфдЪюя о свойствахъ хивинскихь войсвъ, 
приводамыя Данилевскимъ и Ханыковымъ: 

«Войска хивинскаго хана состоять: 1) изъ неимущихь уэбековь 
п 6ртовь, записывающихся въ военные для избфжаля подалей и 
попинностей. Войско это все конное, служить въ поход на своемт 
содержанйи, получая только единовременно, предъ выступлешемь 
зь походъ, по пати тиллей на человзка. Вооружено саблями и 
стрблами; ‘только отличивийеся смблостю ‘или искусствомъ въ 
стр№льбЪ получають отъ хана ружье, съ чфмь вмфст® поступають 

28 
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въ число его тлохранителей (до 1,000 человфкъ, & у инаховъ по 
200 человфкъ). Ружья у нихъ длинныя и тяжелыл, съ фитилями; 
лошади, большею частью, плохи, ибо за падшую казна даетъ не 
болфе пати тиллей (20 рублей серебромъ). 2) Изъ тиуркменово, 
каракалтаковь и кируизовь, обязанныхь являться на войну даромъ, 
но; разуметея, не составляющихь вовсе военной сплы. 0 сборь 
этихъ войскъ обыкновенно дЪлается объявлеше. за мфсяцъ до по- 
хода, такъ что серьезное подтотовлеве ихъ къ боевым дфйствямъ 
(обучене) невозможно. А какъ, кромЪ того, каждый воинъ въ по- 
ход продовольствуеть самъ себя, общихь же запасовъ, казенныхъ, 
совсЪмъ не бываеть, то попятно, что продолжительныя военныя 
предирйятя съ такимъ сбродомь положительно невозможны. 

«Артиллерйя хана — въ жалкомьъ состоянйт. Изъ 16 мфдныхъ 
орудй, находящихся противъ ханскаго двора въ ХивЪ, одно; бояь- 
шого калибра, до половины вошло въ землю; семь другихъ, ллин- 
ныхъ, но меньшаго калибра, тавже валяются на землЪ; въ осталь- 
ныхъ, поставленныхь на колеса, много свищей. Ядра хотя чугун- 
выл, а не кованныя изъ желфза какъ прежде, по неправильной 
формы: Порохъ хивиниы дфлаютф’ сами, ‘добывая ©фру близъ. м%с- 
течка Вей, а селитру у Куня-Урченча, но ‘порохъ этотъ — плохой, 
да п того ‘едва-ли ‘маберется во всей ХивВ ифсколько’ десятковъ 
пудов. Выстрёлы изъ пушек едва-ли могут простираться’ далфе 
какъ на 150 саженъ.> 

Допустихь; ‘что эти свдфвйя во многомъ уже устарли, и что 
теперь заведены въ Хив% сарбазы (регулярныя войска, числомъ ло 
1,000 человфкъ), что ею получено изь Инди иЪеволько тысялиь 
порядочныхь ружей, можеть быть иЪсколько’ хорошахо’ пороха п 
другихь‘военныхъ’ вапасовь, ‘пто, паконець; ‘у’ хана’ есть до ‘60 
орудлеь ‘лафетами: откуда’ хиинскому войску было! взять ‘дисции- 
длину, тактическое образоване, хорошихъ генераловъ, боевую опыт- 
ность и прочную организацию военнаго хозяйства, которая бы обез- 
печивала! возможность продолжительной борьбы? Всего этого иЪтъ, 
а между тЬмЪъ хану придется, при первомъ же извфстиг о движени 
нашихь войскъ‘оть Эмбы и Красноводека, ‘собрать свое воинство, 
которое. однимъ свонмъ пребыватемь въ страз истощить ее; и 
еслидаже будетъ ‘имбть смВлость‘пойтя впередь для задержанщя 
движения нашихь отрлдовъ,.то, возвратясь устальмь и, иФроятно, 
разбитымъ, только увеличить ‘общую безурядицу, -обийй страхъ. О 
ыфрЬ же этого’ страха можно судить по ‘иепугу” хивинцевь при 
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извфети о, походь ‘въ 1871 году трехь съ’ половиной роть отъ 
Талуь-арвать-калы въ, Сары-камышу, 

-О народной войн въ предфлахь самаго Хивинскаго оазиса 
нЪть нужды и говорить: народы, подавленные вЪковымъ деспотиз- 
момь, вовсе къ ней неспособны, н можно даже сказать, что утверж- 
деше русской власти въ Хив. едва-ли ветрётить больше’ препят- 
ств, чмь было въ Ташкент, Самарканд, Кульджф. Такимъ 
образомь, акспедищя противъ Хивы зъ сущности сводится на обык- 
новенный степной походъ, котораго главная трудность есть дви- 
жене по безплоднымь пространствамъ, а вовсе не встрёча, съ воо- 
руженнымь противником. 

5) Но прежде чЪмъ могуть быть предприняты наступательныя 
дЪйствя противь Хивы, мы должны заботиться объ охранЪ соб- 
ственныхь предфловъ оть вторжешя съ ея стороны, и, слдова- 
тельно, разсмотр®ть здЪсь силы и средства, назначаемыя для такой 
обороны. На всемъ протяжеши береговь Касшя и Арала, Росаш, 
конечно, безопасна отъ покушенй Хивы, не имфющей флота. На 
Сыръ-дарь, течеше этой рфки и лишя укрзпленй вдоль ея также 
достаточно гарантирують нални предълы оть вторжен!и хивинцевъ 
и подвластныхь ими кочевыхь народовъ. Но промежутокъ отъ 
Кастйскаго моря до Аральскаго, въ 300 версть ширнною, слу- 
жить воротами для хи\цнаго сброда, вторженйя котораго въ послд- 
нее время получили было особую цфль: волновать подвластныхъ 
цамъ  киргизовь южной части оренбургской степи и нападать на | 
транспорты и профзжихь вдоль орско - казалинскаго тракта. Кл, 
замвнутио’ этихъ-го воротъ и направлены всЪ усижя оренбургскихь 
военныхъ начальствъ, которыми построено въ ‘течеше нЪеколькихь 
послёднихь лЪть въ вауральбкой степи не мене четырехъ укрфи- 
'‚ленй въ дополневе къ тремъ, прежде существовавшимъ. Укр$иде- 
я эти, однако, мало достигають цфли, потому что поставлены не 
въ самыхъ поротахъ, напримвръ, у песковъ Самъ, а гораздо сЗвер- 
не, тавъ что оставляютъ промежутки въ н®сколько сотъ версть, 
весьма удобные для вторжешя хищниковъ. Притомъ, впереди ихъ 
остаются вще значительныя пространства’ степей, завятыя нашими 
киргизами, но ничёмь неприврытыя со стороны Хивы. Воть почему, 
не отрицая у Эмбенсваго поста его административнаго значешя и 
качествь удовлетворительнаго этапнаго пункта на случай будущего 
движешя въ Хиву, мы должны сказать, что онъ играетъ второсте- 
пенную роль при оборонф нашей зауральской степи, О Нижне-. 
Эмбенскомь укр®плеши нельзя утлерждаль и этого, такъ что уп- 
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разднеше сто; вмбст съ Карабутакомь, Акт-Тюбинскимь и Упл- 
скимъ укрЪфплешями, было бы очень желательно. Тогда часть упо- 
требляемыхь нын® на пхъ занят! е военных силь и средствъ можно 
будеть передвинуть на югь и тЁмъ доститнуть болфе дфйствитель- 
иго охранешя  нашихъ предфловъ съ меньшими тратами. Мыеть 
эта, до нЪкоторой степени, признана’ въ послдне годы и’ въ Орен- 
буртВ; по сдВлавныя оттуда разыскатя пока не обнаружили эт 
заэмбенскихь степяхъ и на Усть-Урт№ ни одной м%стности, тод- 
ной для устройства прочнато опорнаго пунта. Поэтому съ орен- 
бургско - уральской лиши ежегодно, пеепою, высылаются до- 
вольно значительные подвижные отряды къ сторон  Барсу- 
ковъ, Аральскаго моря и сЪфвернаго чинка, ходяпйе по степямъ 
до оесни. Отряды эти въ 1871—1872 тодахъь успли гараптиро- 
заль спокойствие на орско-казалинской дорог. 

6) Обычное расположеше военныхъ силъ п средствъ Росси: па при- 
аральскомь пограничномъ пространств® видно изъ квартирнаго ихъ 
росписатя п, конечно, не есть что-либо постоянное. 

7) Продовольствие, кромЪ мяса, всВ оренбургекя стептыл ук- 
рЬплешя получаютъ пзт-за Урала, помощью вьючной трапепорти- 
ровки, почему оно обходится очепь дорого, напримфрь для Эмбен- 
скаго поста 9 рублей за четверть муки. Сыръ-дарьинская лия 
нынв кормится собственным хлфбомъ, изъ окрестностей Перовска; 
недостающее же количество, особенно морская провизя для фло- 
тили, привозится частью изъ Оренбурга, частью изъ Сыръ-дарьин= 
ской области. Скотъ для млеа, конечно, всюду есть свой. Обмун- 
дировка войскъ оренбургскихь сполна идеть изъ Европейской Рос- 
сш, а на Сыръ-дарьф часть одежды солдатъ, именно бфлье п ко- 
жаные штаны, дфлаются изъ мфотныхь туркестанскихь матеря- 
ловъ. Вооружене все доставляется изь Европейской Росси п со- 
стоить ‘у стр8лковыхь батальоновъ ить винтовокъ Бердапа, ау 
ирочей регулярной ифхоты изъ пгольчатыхь ружей, впрочемъ еще 
несполна. Казаки же имбютъ оруже очень разнообразное, такъ что 
далеко не всегда даже въ одной сотнф у всВхъ людей одинаковыя 
ружья. Полелая артиллеря иметь оруля заряжаюниялея съ казны, 
но въ укрфилешяхъь орумя старыхъ системъ, тладкостВнныя: 
Укр®илешя эти имфютъ профили, по’большой части, полевыя пли 
и\сколько большя ихъ по размфрамт, но безъ наменныхь одежлъ. 
Впрочемъ, п въ этихъ оградахъ онф нуждалотел мало, ибо степное 
укрВплеше не есть пункт предназначенный для выдержатия осады, 
а только’ итабъ-квартира, лагерь подвижного отряда или вообще 
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русской военной команды, которой назначеше, прежде всего, быть 
военнымьъ дозоромъ, разъфздомъ, а не стражемъ одного даннаго 
м$ета, гдЪ бы она должна была отсиживаться за крФиостными ст- 
нами. Простыя канавы и валики за вр®постными стФнами, кото- 
рыхъ нельзя было бы перескочить на лошади, совершенно доста- 
точны для охраны такого латеря или, лучше, имвющихся въ немъ 
складовъ, а затмъ на случай огнестрльной обороны довольно 
приспособить самыя зданя, ванимаемыя людьми и складами, не на- 
сыпая большихь и сложныхь верковъ, требующихъ много времени 
п средствъ ‘на сооружен!я и поддержку. Расположене укрфпленй 
на командующихь высотахъ, какъ напрамЪрь это сдфлано въ Ка- 
рабутакЪ и вь Нижне-Эмбенскомъ укрфолени, также не требуется, 
ибо существенной пользы это. не приносить, а между тблгь обык- 
новенно, удаляеть гарнизонъ отъ воды. 

8) . Перевозочныя средства въ. при-аральскомъ пограничномъ 
пространств состоять, главнымь образомъ, въ киргизскихь вьюч- 
ныхь верблюдах, изъ ноторыхь каждый можеть поднимать оть 
двфнадцати до шестнадцати пудовъ, смотря по времени года. Въ 
Каракумскихь пескахъ верблюдовъ приходится нногда впрягать въ 
экипажи, такъ какъ лошади оказываются безсильными. Наемная 
плата за одного хорошаго верблюда Въ месяц можеть составить 
оть 10 до 20 рублей серебромгь, а иногда и больше, смотря по спросу, 
предложению и свойствамъ предстоящаго пути. ИзрЪдка перевозка 
тяжестей производитсл на телЬгахь, запряженныхь лошадьми или 
волами, а вдоль Сыръ-дарьи постоянно на пароходахъ аральской 
флотили, которые перевозятъ ежегодно до 120,000 пудовъ, и потому 
требуютъ до 375,000 пудовъ сухого саксаула и значительное коли- 
чество каменнаго угля. 

Въ Хивф, несмотря на многочисленность осфдлаго насслешя, 
перевозочныя средства почти т же, что у киргизовь, такъ что, 
арбы вотрёчаются рЬдко, Ва то здфеь не мало вьючныхь ословь и 
муловъ, которые соединяють въ себЪ, до иЪкоторой степени, выгоды 
лошадей и верблюдовъ. Стоить замтить, что въ случаВ степныхь 
походовь можно и даже полезно имЪть всегда нЪкоторый запасъ 
верблюдовь безь вьюковъ, съ пустыми корзинами по бокамъ, дабы 
съ одной стороны перекладывать на нихъ тящести съ устающихь 
животвыхь, а съ другой везти посм\Ънно людей, что даеть возмож- 
ность дВлать съ иЪхотою переходы оть тридцати до сорока ‘зерсть 
въ сутки, дЪлал дневки лишь изрьдка, на м$Вотахь особенно удоб- 
ныхь къ тому. 
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9) Врачебныя средства для нашихъ войвкъ заключаются въ 
лазаретахь по нфкоторымь изъ укрёплен! и въ медикахъ, нахо- 
дящихея при’ войскахь. ‘Средства вообще недостаточны, особенно 
въ случаЪ повальныхь болфзней, какъ доказала холера въ 1872 году. 
При войскахъ Туркестанскаго военнаго округа, по отчету за 1870 годъ, 
недоставало болфе половины врачей, положенныхь по штату. Впро- 
чемъ, задача медицины много облегчаетен въ при-аральскихъ сте- 
пяхъ хорошимъ влиматомъ, такъ что болЪзненность войскъ здесь 
меньше, чфмъ, наприм®ръ, въ Казанскомъ округ, несмотря на 
частые походы и ночлеги подъ открытомъ небомъ. Она станетъ 
еще меньше, если помбщешя нижнихв чиновь улучшатся, такт- 
какъ доселВ имъ нерздко приходится жить въ землянкахъ. Введене 
въ общее употреблеше двойныхь войлочныхь юртъ, которыя бы 
замнили сырыя глиняныя постройки, особенно желательно е5 
тит{енической точки зрёня, тёмъ больше, что, въ случа заражешя 
одного мЪста, ихъ можно переносить въ другое; поддержка ихъ 
въ исправности не трудна, благодаря сосфдству киргизовъ, приго- 
товллющихь войлоки, а пригодность къ перевозкВ на выюкахь 
можеть обезпечить для солдать крытыя помфщенл и въ походахт. 
`Войска давно уже  оцфнили выгоды этого кочевого жилища’ и 
стольБо же любятъ его, какъ чай, который былъ употребляемъ ими 
задолго до введеня его въ офищяльныя табели ихъ довольетвая 
въ 1872 году. 


Источники, 


`Изучене при-аральскаго потравичнаго пространства почти. сполна принадае- 
жить нашему вйку, и хотя еще въ прошломь столфтш туда проникали цфлые 
отрахы пойскъ, какъ Бековича-Черкасскато, н обстоятельные изсафхователи, как 
Тладышевь, Муравинъ, Бланкентагель, но собстпенно литератур) предмета, 
имфющую ‘современный питересь, можно началь съ «Путешестия въ Хиву» 
Муравьева, совершоннаго въ 1819 — 1820 годахъ, Затфмъ слфдують въ хроноло- 
тическомъ поряди: 

Бер: Отчеты и разныя записки объ экспедищи на Усть-Урть въ 1826 году, 
которые пъ подланникЪ хранятся въ архив Тлавнаго Штаба, 

Ковырзинь: Свфдья о Хивиискомь ханств, 1826; очень обстолтельная руко- 
пись, составхениая со слов автора, астрахаискато м®щанина. 

„ЛТениинь: Описанше киргизъ-кайсациихь ордъ и степей, 1832 г. 

Я. Ханыков: Онисаше Хивинскаго ханства, составленное въ 1839 году, 
передъ окспедищею генерала Перовскаго, въ пысшей стапепи богатая содержатемь 
рукопись, заключающая въ себф все, бывшее извёстнымь о Хивв тридцать лфть 
назадь, Рукопись эта иринадлежить Глазному табу и не имфеть на себ пмени 


— 439 — 


автора; по изъ Залисокь Русскаго Геогририческаго, оо ви, У, стр. 845, 
видно, что это быль Л. Ханыковъ. 

Офищяльная перециска по хивинской эксиедищи 1889 — 1840 т. — дфло Тлав- 
паго Штаба. 

"АБЪоЕ: Топгиеу Яот Нега 40 КЫуа пп Мапрузнайк 1841, 

Дапилевски: Описаше Хивиискаго ханства, 1843. Подлинная рукопась’ при- 
надлежить Главному Штабу п перепечалана въ Запискахь Русскаго  Геотрафи- 
ческаго Общества кн, У, впрочемъ съ опущенемь нЪскольнхь глаз 

`Иванинз: Записки о Мангышлак», объ Аму-дарьб и Хивиискомь оазисв и о 
походВ въ Хиву 1839 — 1840 тодовъ, : 

„Адекстеву: Описаше при-эмбенскихь степей и сфверной половиша’ Усть-Урта, 
богатая содержашемъ рукопись, принадлежащая Главному Штабу. 

Эверсман: Естественная истор Орепбургскаго края. 

Бларамберт: Военно-статистическое описав земли киргизовь Оренбургскаго 
вЪдомства. 

Вазтег: Майлгувзепзснай све Вейзе пасв Сшуа, 1848. 

Макщеевь: Описвлие Аральскаго моря пъ Запискахъ Русскаго Географрическаго 
Общества 1851. Его же опнсаше низошй Сыръ-харьи (Морской Оборинкъ 1856 1.): 
и Статистичесые матер!ялы о Туркестанскомъ ‘краф (Записки Русскато’ Геогра- 
фическаго Общества 1871 г.); 

Ханыковз: Пояснительная записка въ картв Аральскало моря (Записки Рус- 
скаго Географическато Общества 1851 г.); 

.П. Небольсинь О торговяь Росс съ Среднею ’Азею. Записки Русскаго 
Теографическато Общества кн. Х. 

Ханыковь и Толстой: Списокъ встропомическихь’ точекл въ ‘Средней Аз. 
Тамъ же, 

Борщову Матер!ялы для ботанической геогра Ми Арало-Каспйскаго края. 

Гренъ: Письма изъ Перовска въ «Военномт Сборник» 1859 т; и статьи объ 
укр№илешяхь въ Оренбуртскомь краф, объ аральской флотнаТи и пир. въ «Инже- 
нерномъ Журнал». 

Зальсовь: Письма поъ Хивы въ 1868 и статьи о посольствах в Хиву Ники- 
форова и Даниленскато, все въ «Военпомь СборниЕ\». 

Голосовъ: Походъ въ Хиву 1717 и походъ въ Хиву 1839 — 1840 годовъ (ем. 
Иванина), 

Величко (?); Описазе пути въ Хиву оть Сарайчиковой криости въ 1803 г., 
изданное Григорьевымъ въ 1861 г. Записки Русскаго Географическато Общества. 
Килевейнь: О Хивинскомъ хаистьв при Сендъ-Мухамедъ-хапВ. Тамъ же. 

Мейеръ: Статьи въ ‹Морскомъ Сборник»: Объ устьяхл Эмбы (1861) но 
дельть @ырь-дарьн (1862), въ ‹Воениомь Сборник®» 1862 о Каратаускихь 
торахъ, и рукопись о задарьииской стеши до Дау-кары, принадлежащая Главному 
Шиабу. 

Зыковз: О хивинскихь дёлахь 1888 — 1840 годовь (Русское Слово) и объ 
утвержден! русскаго владычества па Лральскомь мор и Сыръ-дарьЪ (Морской 
Сборникъ 1862 г.). 

Назаров»: Воспоминалйя о стеииомь походв въ Хиву и Бухару — «Военный 
Сборникъ» 1864. 

Вамбери: Путешестве въ Среднею Азю 1868. 

Иващинцевь: Очерки низомй Сыръ-дарьи — «Морской Сборник» 1864. 
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Бутакот: Дельта и устья Аму-дарыг — «Отечаственныя Записки» 1866 и 
«Туркестаневя Вфдомости» 1872. Его же рукопиеи: объ Аральскомъ мор но 
плавани къ Кунтралу въ 1868 т. въ архив Главиато таба; его же карта, 
Аральскато моря съ запискою въ Фопгпа! 01 Гюифоп @еовт, Боде. 

Мейер: Описаше области Оренбургскихь Киргизовь 1865, 

Галкин Этпографичесме матерйллы по Оренбургскому краю 1868. 

Пашино: Туркестанскйй врый вт 1866, году. 

Романовскй: Замфтин по средиеазятскому попросу 1868. 

Костенко: Средняя Азм и распостранеще въ ней русской гражданствениости, 
1871 т. 

ПГуркестансый Ежегодныхь 1872, 

Рукописный журналь ревогиосцировки ат 1871 г. Буканевихь горь Голова- 
чсва п Шарторста, . - Е; $ 

`Рааныя ‘рукописи л офищильния бумали “Главнаго Штаба. ` 

Карты: 

‘Спешяльная Оренбуртскаго края, 10 в, въ 1 дюйм, 

Географическая Оренбургскато края, 50. в. въ 1 д. 1848 гу съ Хивою и виа- 
чительною частью Туркмени, но беъ критическаго выбора мфстпостей при 
повфйшихь. исправлещях». 

Карта Средней Али Вовино-Топографичестаго „Депо, издане 1868 года, 
постепенно исправляеное, вирочемь цеудовлетворительно. 

Карта Аральскаго моря и Хивинскаго ханства, Ханыкова, составленная съ 
поанымь знанземь дфла, хотй нфсколько устарёищал. 

Карта Аральскаго моря, иодалиал морскимт, вфдомствомт, съ промфраши, на 
оспозаши работъ Вутакова и др. Съемка Аму-дарьи Можайскаго. 

Географичесяя опредфлешя въ краз были дфлаемы Леммомъ, Бутаковымъ, 
Струве и Шаригорстомъ, 

1 мал 1878. 


- Одиннадцатый участокъ: Туркменсвйй. 


Положеще и предълы пораничнало пространства. 


Несмотря на то, что еще во времена Петра Великаго иЪкото- 
рые туркменсше роды признали себя’ русскими» подданными, мы и 
доселЪ не имЪемъ’ другой границы въ ихъ ‘землЪ, какъ восточный 
берегъ Кастйскаго моря. Немного боле можно сказать и про кнр- 
тизовъ, кочующихь на Усть-Уртв, гдз рубежь между подданными 
Россш и Хивы ускользаеть отъ всякаго опредзленя. Если ‘даже, 
для облегчешя обзора, принять за сзверный предзлъ Туркменскаго 
участка изображаемую на картахъ границу Мангышлакскаго при- 
ставства, то и тутъ выйдеть несообразность” съ ‘истиннымь поло- 
женемъ дЪлъ, такъ какъ восточная, при-аральская часть назван- 
наго приставства въ дЪйствительности есть земля независимая отъ 
насъ, хотя по ней кочуютъ иногда не одни хизинсве подданные, 
а и наши киргизы изъ. родовь адаевскаго и чумичли-табынскаго. 
Не менЪе любопытенъ вопросъ о южномъ предфлЪ нашего госу- 
дарства ‘по восточному берегу Касшя. Если, какъ оно есть на дВлЪ, 
считать, что туркменскя земли простираются до рЪки- Кара-су, 
впадающей въ Астрабадсв!й заливъ, если притомъ вспомнить, что 
туркмены-юмуды, жители этихъ мЪстъ, никогда не признавали себя 
подданными Персш, а, напротивъ, не разъ искали покровительства 
Росеш, то, по справедливости, сл$дуеть признать южнымъ предЁ- 
ломъ наптихь дЪятельности, вмян1я и даже власти въ туркменской 
землЪ начало Астрабадскаго залива, гдВ у насъ есть. признанная 
персидекимъ праплительствомъ морская станщя; Однако еще’ въ 
1870 тоду мы склонны были думать, что персидевя владжнйя про- 
стираются до Атрека, а въ Тегеран, повидимому, тавъ думають и 
до сего времени, хотя, по справедливому выражен!ю туркменовъ, ‹ни 
одинъ пербянинъ не появляется у береговъ этой рЪки пначе, какъ 
на веревкз›. Въ нашемъ обзор, тд д№ло идеть не о политиче- 
скихъ фикщихь, а о фактахь стратегическаго значения, естественно 


= 


пренебречь условною литЧею по Атреку и разсматриваль, какъ цзль- 
пую окраину, вс закасшйскйя степи оть самаго Кара-су. Съь этой 
точки зрёшя мы можемь сказать, что русско-туркменская зраница 
начинается у Ашуръ-аде п идетъ вдоль восточнаго берега Касшй- 
скаго моря до Тюнъ-Каратана, сфвернЪе котораго кочевья туркменъ 
не встрЫчаются. И какъ полуострова Мангышлакь и Бузачи, а 
равно прибрежья залива Кайдакъ, входят” въ составъ Мангышлак- 
скаго приставства, котораго административный центр. именно у 
Тюпъ-Карагана, то за сФверный предфль туркменскаго иотфанич- 
наю пространства остается. признать границу этого. пространства, 
велЪдетые чего нашему обозрнйо подлежать веВ закасшйскйя земли 
кавказскаго ввдомства. 

При такомъ взгляд на положен!е туркменской окраины мы мо- 
кемъ сказать, что длина пограничной черты здЪеь равняется 1,920. 
верстамъ, не считая береговой лини тлубоко-вдавшихся въ материк 
заливовъ Гассанъ-Кули, Кара-бугаза, Кендерли,, Александръ-лал и 
Кара-кичу” ОпредФлить же величину. площади, подлежащей обзору, 
нельзя, такъ какь восточные предфлы ея не могуть быть установ- 
лены, да и теографя ея такъ мало извфетно, что есть цфлыя сотни 
персть, на которыхъ не ступала нога европейца. Дая опредёленя 
положен!я страны на картЪ имфется однако 65 астрономическихь 
точекъ, которыя перечислены въ приложени къ настоящему обзору. 
Кь этимъ 65 пунктамъ можно было бы прибавить еще нисколько 
на сБверз Персш, на юг оренбургской степи и въ Бухарш, если 
бы понадобилось начертить карту всзхъ вообще туркменскихь, сте- 
пей; но очевидно, что эти точки ‘лежать внф тото пространства, 
которое насъ можеть интересовать, и притомъ он расположены 
все-таки по окраинамъ туркменской земли. Гвографя же средины 
ся остается при самом ограниченномъ числ надежныхь основан, 
и оть того нЪть двухь карть ея, ноторыл одни тв же предметы 
показывали бы на т№хь же мЪстахъ. Съемки внутри страны также 
начались пе очень давно, и если Мангышлакъ изелвдованъ еще въ 
1840-хъ тодахъ, то м$стноети на югь оть параллели Каразбугаза 
стали наноситься на плалть не ранЪе 1871 года и для окончалель- 
наго ихъ осмотра потребуется еще много времени. 


Топофафя, 


Важнфйшая топографическая особенность туркменскаго погра- 
ничнато пространства состонть въ томъ, что оно почти не иметь 
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горъ, р№къ и пр®еноводныхь озеръ; и что почва, ого, ‘большею 
частью песчаная или глинисто-солонцеватая, совершенно лишена 
растительности, за исключешемь рёдкихъ кустарниковъ сакевула п 
жигдовника, да кое-какихъ стеиныхь или солонцовыхь травъ. Это 
пустыня въ самомъ печальномь смыслв слова, 


Единственныя возвышенности въ этой горизонтальной равнинЪ, 
которой небольшая часть лежить даже ниже уровня океана *), суть: 
1) чеке пли обрывъ Усть-Урта, обширной, высокой равнуны, за- 
нимающей сЪверную часть” страны, ‘между Араломь и Касшемъ, 
п вызвышающейся нер$дко падъ сосфдними низменностями до 500 
и боле футовъ; 2) горы Балханскя, состояшйя ‘изъ двухъ масси- 
вовъ, раздВленныхь русломъ бывшой Аму-дарьи, и 3) горы Аюрренз- 
да» и Кепеть-даль, отраничиваюния съ сВвера бассейть р$ки Ат- 
река, Положен!е ‹чинка» на восток, сфверЪ и запад хорошо из- 
вЪстно по съемкамь; на гв же его изгибы предётавляются педо- 
вольно еще’ изслФдованными, такъ что приходится руководетво- 
ваться отчасти отрывочными наблюденями, & отчасти даже распро- 
сами. 

Согласно послВднимъ, собраннымь еще въ 1859 т. Дандевилемъ, 
оть западной оконечности бывшахо Айбугирскато озера чинкъ на- 
правллется къ юго-востоку, на протяжени 38 верстъ, и подходить 
къ бывшему руслу Аму-дарьи. Образовавъ здфсь острый уголь, на 
оконечности котораго находится тора Чась-тюбе, онъ поворачиваеть, 
вдоль русла прямо на западъ и тянется на 12 версть до разва- 
линъ бывшей хивинской крЪпостцы Дау-Кисень. Потомъ, поворо- 
тивъ на сЪверо-востокъ и отойдя отъ русла версть на 40, зати- 
бается снова на югъ и подходить къ руслу мысомъ Иръ-муруномъ, 
образовавъ такимъ образомъ полуциркъ или впадину до 20 версть 
шириною. На кралхъ этой впадины, т. е. на берегу’ бывшего’ за- 
лива, замфчательны мысъ Ханъ-Терсеги и могила Ибрагимъ-ата, по- 
читаемая у туземцевъ какъ святыня. Отъ мыса Ира-мурунъ чинкъ 
тянется на 35 верстъ къ юго-западу, вдоль бывшаго протока Аму- 
дарьи, называемаго Сарыкамышскимь, до м. Ахъ-буруна. Между 
этимъ мысомъ и мысомъ Кара-ярсыкъ, лежащимь въ 36 верстахь 
на’ сЪверо-западь отъ первато, чинкъ образуеть правильную полу- 
круглую лощину, имфющую до 20 версть ширины, а оть Кара- 


*) Каспийское море пиже океапа на’86 футовь, а инойя прибрежный мфст- 
ности выслтся надъ пимъ едва на 3—4 фута. 
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ярсыка идеть опять вдоль русла Аму-дарьи на югь цфлыя 200 
версть, до колодцевь Куртышь. На этомь послднемъ пространствв 
онъ образуеть два замфчательные выступа; м. Акъ-даййныть и дру- 
той у колодцевь Чарышлы, лежащихь въ русл Аму-дарьи. ЗдФеь 
же находится спускъ съ него къ Сары-камышу. За Чарышилами до 
вол. Куртышь чинкъ носить назваше Кафланъ-кыра и идетъ вплоть 
у стараго русла Окса, но потомъ повидимому нзсколько отступаеть 
оть него внутрь Усть-Урта, т. е. къ сЪверо-западу. По врайней 
мвр у колодца Игдовъ, въ 50—60 верстахъ оть Вуртыша, чинка, 
не замфтно, хотя правый берегъ русла и круть. Новый его под- 
ступъ къ руслу, здфеь уже хорошо обслфдованному замфчается вер- 
стахъь въ 40 ниже, т. е. западнзе Игдовъ, и туть онъ, подъ назван 
емъ, Богуруслаяъ-кыра, сопровождаеть узбой (т, е. русло) на 45 
верстъ, особенно приближаясь къ нему близъ озера Джамала и ко- 
лодца Арвать, З& колодцемъ Бургунъ обрывъ Усгь-Урта вновь от- 
клоняется къ сЪверо-западу, и узбой пролегаеть среди невысокой 
песчаной степи, ‚пока мало-по-малу, версть черезь 70, не коснется 
юго-восточной оконечности Балханьскихь торъ у кол. Бууруджи. | 

Этоть, не вполнв еще изслфдованный чинкъ составляеть до- 
вольно важный въ степи предметь кажъ въ топографическомъ, такъ 
п въ нЪкогорыхь другихь отношеняхъ. Во-первыхъ, онъ служить 
рЬзкою раздфльною чертою между сравнительно высокимъ Усть- 
Уртомъ и низменными степями лёваго берега прежней Аму-дарьн. 
Крутизна обрыва такова, что спуски по немъ встр№чаются лишь 
мЪстами и вообще очень круты, & потому можно стоять на Усть- 
Уртв очень близко оть Аму, видЪть ея русло и не быть въ ©0- 
стоянш достигнуть его. Во-вторыхь, чинкъ обозначаеть собою, пре- 
дЬлъ распространешя къ югу глинисто-известковой почвы Усть- 
Урта, которая у подошвы его смфняется песками и солонцами; со- 
образно этому измфняется и характеръ скудной степной раститель- 
ности. Вода на низменности, особенно въ старомтъ русл Аму, также 
находится въ иныхъ услов1ахъ и представляетъ иныя качества, чыь 
на Усть-УртЪ: она лучше и держится не въ столь глубокихь ко- 
лодцахъ, какъ наоэтой пустынной возвышенности. Въ руслф Аму 
даже обыкновенно находятъ виолнз прЪеную воду на н%»сколькихь 
футахь подъ поверхностью почвы. Наконець, южный чинкъ обра- 
зуеть до нзкоторой степени этпографическую границу киргизовъ съ, 
ога, которую они никогда не переходять, хотя, съ своей стороны, 
туркмены распространяются далеко ив сВверъ оть этой раздВльной 
лини. 


1 — 445 — 


| Распространяющйся на. с®вер% оть древнято русла Оксуса и 
его крутого праваго берега Усть-Урть представляеть часто сплош- 
’ ную раввину на мног!я сотни верстъ. Главные м®етныя предметы, 
которые можно встрФтить тутъ на твердо-глинистой, хрлщеватой 
пли известковатой почв, суть солонцоватыя грязи и, обыкновенно 
| въ сосфдетвВ ихт, пески, кочковатые и бугристые. Но на мериан\% 
Кярабугаза, къ сЪверу оть этого залива п въ. направлены къ за- 
ливу Кайдакъ, лежить глубокал и широкая впадина, которой по- 
верхность обнажилась оть водъ, очевидно, поздифе, чЪыъ самый 
Усть-Урть: Эта впадина или лощина иметь оть 30 до 60 верстъ 
ширины и наполнена песками (Сынгыръ-кумъ, Карынъ-ярыкъ), со- . 
лонцами и грязями. Чинкъ обрамляеть ее съ востока и запада, 
чфмъ и обнаруживается для путешественника перерывъ Усть-Урта, 
раздЪлен!е его на западную п восточную половины; изъ нихъ пер- 
вая, меньшал, образуеть ту страну, которую мы называемь Ман; ^ 
лниилакомь, по имени полуострова, составляющаго запалную ея око- 
печность. М®стность Мангышлака уже разнообразнЪе, чВмтъ восточ- 
ная половина Усть-Урта. Именно, въ шпротахъь 44° 5’/—44° 25’ 
| здесь проходять дв параллельныя цЪии небольшихь высоть Акт,- 
тау и Кара-тау, служашйя границею между полуостровами Малгы- 
шлакомъ и Бузачи, изъ которыхъ первый возвышенъ, а послёднйй, 
напротивъ, низменъ, По свидЪтельству Иванина, на Кара-тау есть 
вершины (Карачеку) до 2,450 ф. падъ моремъ, а въ промежутк® 
ихь и Акъ-тау лежать высовя долины Бека, Акъ-тюбе, Бапть-ко- 
чукъ, Керасаръ и др., оть 2 до 8 версть шириною п весьма бога- 
тыл травами даже въ жаркое время года. Здёсь же найденъ ка- 
менный уголь, вирочемъ годный скорЪе на приготовление газа, чВмЪ 
_ на топливо, такъ какъ содержать въ себ 8°/о сВрнаго колчедава, 
| 48%/о жидкихъ веществь и не боле 43°/о чистаго углерода, 

Другое широкое углублеше въ почв Усть-Урта есть промежу- 
токъ между нимъ и сЪвернымъ скатомъ Балханскихь горъ, такъ 
называемые пески Чиль-Маметъ-Кумтъ, которые подходять къ руслу 
Аму-дарьи между колодцами Акча и Декча, а на сфверо-западь рас- 
пространяются до окрестностей Гезли-ата, т. е. въ общемъ птогВ 
слишкомъ на 100 версть въ длину и на 85 въ ширину. Но эта 
песчаная низменность не доходить на сЪверв до залива Кара-бу- 
газа, а отдфляется оть него рядомъ высоть, принадлежащихь къ 
составу Усть-Урта. Идя оть Гезли-ата къ Сары-камышу, поперегь 
всего Усть-Урта, встрЫчаемъ также не мало мЪстныхъ, небольшихь 
углубленй, какъ бы оверь пли старыхь рЪчныхь русть, которыя 
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показывають, что нкотда и въ этой пустын% были рб = 
водъ стоячихъ и даже текучихъ. 

Съ переходомъ оть Усть-Урта на югъ, за сухое русло Аму- 
дарьи, мы вступаемь въ страну мало известную, даже съ распро- 
совъ, за исключенемъ пространства, осмотрЪннаго въ 1870—72 то- 
дахъ. Напболфе важные м®стные предметы здфсь, начиная съ” во- 
стока, суть: болота по низовьямъ рёкъ Муржаба и. Теджента, вы- 
текающихь изъ Гурзевана и Хорасана и теряющихся въ степи; вы- 
еоты Кепеть-даль пли Кюряно-дать, которыхъ сЪверный скатъ’ обры- 
висть, а южвый пологь и питаеть нЪкоторые притоки р®ки Атре- 
ка; наконець, высоты, сосЪдьйя заливу Балханскому и носяния на- 
звавя Кичи-Балхань, Улу-Балтань и. Курря. Свздфюя наши о ни- 
зовьяхь Мурхаба и Теджента очень поверхностны, ибо ‘немноме пу- 
тешественники, бывийе по близости ихъ, Борнеь, Абботь, Вамбери, 
товорять о нихъ очень мало. Высоты Кепетъ-дага также’ извёстны` 
лишь ‘западнЪе Беурмы, тдЪ онф не превосходять 2,035 футовъ 
надъ океаномъ. Гора Парау, которая, по прежнимъ распросамъ, 
должна быть высочайшею въ этой ции, еще не была видна на- 
шими путешественниками, & потому, вмбст® съ остальных горными 
кряжами, тянущимися къ Серахсу, наносится на карты лишь при- 
близительно. 

Что касается до высотъ, опоясывающихь Балханскй залив, ‘то 
оф начинаются у Касоекаго моря, известковою горою Кайтапа, 
которая извфстна своею пешерою. Отсюда на востокъ лежать вы- 
соты Бектемирз‘и Уфракъ, прилегаюция вилоть въ берегу. залива. 
И ть п друмя совершенно пустынны, лишены ‘растительности и 
лаже содержать немного колодцевъ, изъ которыхъ лучине по каче- 
ству воды суть Валкун, на сЪверо-западв оть Красноводска. Про- 
должеше этихъ высоть къ врстоку, такъ называемый Аюрренын»- 
кары, тянется вдоль всего сЪвернаго берега Балханскаго залива, у 
посточнаго конца котораго высятся холмы Иртыхъ-Буруль, и дал\е 
къ востоку Огланлы, и, наконець, въ 150 верстахь оть’Красно- 
водска, Улу Балханъ, съ вершиною Диремь-дель. Высота Диремь- 
лага простирается до 5,360 футовъ надъ океаномъ, и гора откры- 
вается взору иногда за сто и болфе версть. Весь’ массивъ Улу- 
Балхана, растянутый отъ запада на востокъ, состонть ‘изъ крутыхь 
скалистыхъ высоть, между которыми быстро сбфгающуя дождевыя 
зоды ирорыли не мало ущелй. Юго-восточный отклонъ сначала 
зесьма крутой, потомъ постепенно спускается къ узбою, т, е. руслу 
Аму-дарьи, иъ которое и падаеть небольшими ‘обрывами, Малый 
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Балханъ (Кичи-Балханъ, 2,567 футовъ) лелитгь прямо на югъ отъ 
восточной половины Большого, и составляеть какъ бы отрывокъ 
начинающагося на востокь оть него Кюрянъ-дага, такъ что если 
бы наводнить туркменсыя степи, то опъ являлся бы небольшимъ 
островомъ противу западной оконечности материка Вс’ вообще Вал- 
хансюл горы совершенно пустынны, п лишь по нЪкоторымъ ихъ 
ущельямъ и покатостямъ растуть можжевеловыя деревца да кусты 
черешни, смоквы и барбариса; травъ же на нихь мало, и он% горьки 
на вкусъ. Ядро торъ слагается изъ раковистаго известняка и пе- 
счаника, изъ которыхъ въ очепь немногихь м}стахъ показываются 
ключи, При одномъ изъ нихъ, на сфверо-западв оть Диремъ-дата, 
паходилась въ прежнее время крфпостца Тапгь-арвать, а другой, 
Вуре-су, среди Большого Балхана, въ ущельЪ, извёстень за вкусъ 
и чистоту его, впрочемъ необильной, воды. 

Чтобы окончить излагаемую здЪсь орографно Туркмен!и, намъ 
остается сказать нфсколько словъь о торахь, обставляющихь на 
крайнемь юго-запад страны бассейны двухъ р№къ, Атрека и Гюр- 
тени, съ имъ небольшими притоками. 00% названныя р$ки начи- 
наются въ Хорасанскихъ горахъ и паправляются сначала на сВверо- 
запаль, а потомъ склоняются къ юто-западу. У Атрека есть нф- 
сколько притоковъ слЬва и справа; но всё они маловодны, по той, 
конечно, причинЪ, что выходять изъ невысокихъ горъ и текутъ въ 
страяЪ, гдф атмосфера очень суха. Именно, въ горахъ Кепетъ-дагь, 
ограничивающихь атрекскй бассейнъ съ сбвера, не найдено пока 
вершинъ, переходящихь за 2,300. {., а перевалъь Уйла-Кошлюкъ, 
на ю.-з3. оть Кизылъ-арвата, достигаеть только 1,997 `ф. Гюргень 
напротивъ, питается изъ кряжей боле возвышенныхь и увлажае- 
мыхъ дождями, которые западный вЪтеръ приносить еъ сосфдняго 
Касшя, а потому гораздо многоводнфе Атрека, хотя и короче его. 
Наивысшая точка въ Астрабадекой провиищи, пограничной съ 
туркменской землей, есть Гезъ-дале, 7,300 футовъ; но онъ уже лежит 
внутри Перс, наравн® со всми Хорасанекими горами, вдоль кото- 
рыхъ идеть лучшая дорога отъ береговъ Кастскато моря въ 
Афганистажь и которыя дають начало Тедженту и другимъ сБверо- 
персидскимь р№камъ, изсялкающимь при выходВ на песчаную турк- 
менскую низменность. Эта нослдняя низменность вообще состав- 
ляеть, до самой Хивы, совершенную пустыню, изветную подъ 
именемъ Каракумь (Черные Нески) и обитаемую лишь у подполия 
Кепетъ-дага и по немногимь оазисамтъ. 

Этоть ‘очеркь строения почвы ‘внутри туркменской земли приво- 
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дить насъ теперь къ обозрён!ю той ея окранны, ‘которая лежить, 
въ сторовЪ Росси и доселЬ одна находится въ прямой зависимости 
оть насъ, Разумфемъ восточный берегь Касшйскаго моря. Ежели 
начать описане сго съ сЪвера, отъ залива Аайдак», то мы должны 
прежде всего сказаль, что вдоль восточнаго берега. этого. залива 
ндетъ почти по прямой лини чинкъ, т. е. обрывъ. Усть-Урта, очень 
крутой, но нигдЪ не прилегающий прямо къ берегу, такъ что 
остается полоса цесковъ оть двухъь до трехъ верстъ. Зал$мъ, запад- 
ный берегь того же залива Кайдакъ и весь полуостровь Бузачи 
представляють низменность, наполненную песками, содонцами и 
камышевыми болотами, Только оть заливовь Кошак и Сарташь 
берегь Касшйскаго моря становител выше, благодаря приближению 
чиига и торъ. Акъ-тау п Кара-тау. Крайняя западная оковечность 
Усть-Урта, упираясь въ море, образует высок й мысь Тюпа-Каралань, 
п отсюда. берегь Касшя поворачиваеть на югь. До самато мыса 
Мьловою. онъ состопть изъ пзвестковыхь скалъ, почти вплоть под- 
ходящихь въ вод. Далфе къ Кендерлинскому заливу и Карабулазу 
обрывъ становится не тажъ высокъ, отступаеть мЪстами отъ берега, 
но все еще замфтень до самой торы Ауймат»ь на западной сто- 
ронф карабугазской косы, гдЪ онъ окончательно замфнлется песча- 
пою степью, Эта степь переходить и на югь отъ Карабугазскаго 
пролива, на полуостровъ Балхансвй, и эдЪсь разстилается до самой 
подошвы горъ Аюрря, будучи паполнена остатками соляныхь озеръ. 
Чанкъ же обходить заливъ Курабугазъ съ севера и востока, нигд\, 
однако, не имя той высоты, какъ на МантышлакЪ, за исключе- 
емъ восточнаго: берега. залива, между горою. Кулань-Пурлань п 
мысомъ Салаке-сениирь. Весь сБверный берегь Балханскаго залива, 
хром песчаной косы Красноводской, скалиеть и высокз; южный 
же, принадлежаний полуострову Дарджъ, опять низменъ, хотя п 
не въ такой степени, кавъ слфдующи далве къ югу до Гаесанъ- 
Кули и Кара-су. На этомъ послднемь особенно любопытна, такъ 
называемая Хивинская коса — полоса песку версты въ дв шири- 
ною, отдфленная оть моря длиннымъ солончакомь, за которымъ 
уже начинается малерал земля, талже весьма низменная и, боль- 
шею частью песчаная. Море. у этого берега очень мелко, тогда 
кань въ западной половин Балханскаго залива н па сЪверъ отъ 
пего до Тюпъ-Карагана оно на столько глубоко, что большя суда 
могуть подходить къ берегу на сто и менЪе саженъ. 

Противъ Хивинской косы, мореплаватели, держась изъ осторож- 
пости верстахь въ 10 12 оть берега, обыкновенно ис Удять его, 
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п только два бугра, Зеленый и Бльльй, служать для, нихъ призна- 
ками сосфдства земли, За Гассалъ-Кули берегь опять песчань и 
низмень, но уже не имфеть содонцоватой полосы, а въ замфнъ 
того поросъ камышомь, особенно при устьяхь Гюргени, т. е. 
южнфе тавкъ называемаго (Серебуянаю бугра *). Устье Кара-су, 
настоящей границы Туркменш съ Персей, болотисто, как и боль- 
шая часть русла ея, & лежалий нЪсколько еВверне этого устья, 
при входв въ Астрабадскй заливъ, островъ Ашур», на которомь 
учреждена наша морская станцая, песчать и низменъ. 

Общая длина береговой траницы, отъ устья Кара-су на юг до 
предфловь Мангышлакскаго приставства па сЪверЪ, составляеть 1,920 
версть, не считая заливовъ Гассань-Кули, Карабузаза п Ащи, **) 
которые соединяются съ моремъ столь узкими проливами, что обра- 
зують почти внутреншя озера. Это, стало быть, почти столь же 
длипная береговая лиюл, какъ на Балтскомь морь оть’Полал- 
тена до Торнео, и разница состоить только въ томъ, что здесь 
мы стоимъь на мор’ противъ суши, тогда кажь у балтМекихь бере- 
говъ па суш противу моря, Такое обстолтельство заставляеть 
насъ съ особенною внимательностью изучать вообще водяной путь 
но Касшйскому морю, и препмущественно тЪ заливы ни бухты у 
его восточнаго берега, которые представляютъ удобства для стоянки 
судовь и высадки войскъ, и даже для устройства прибрежныхь 
осфдлостей, хотя въ послёднемь отношенши весь берегь Туркменйг 
весьма неудобенъ по совершенной своей безплодности. Съ точки 
зршя мореплаванйя, прежде всего нужно замвтить, что вся еВвер- 
ная часть моря, по `сВверной сторон Мапгышлака и Вузачи, а 
также въ залив Кайдакъ, ‘крайне неудобна для больших кораб- 
лей, которые должны бывать останавливаться за 40, 50 и даже 
70 версть оть берега, чтобы начать высадку пли выгрузку спа- 
чала на кусовыхъ лодкахъ, потомъ на небольшихь челнокахь, & 
паконець и просто ифшкомъ черезь бурунъ. Благодаря этому спо- ^ 
собу выгрузки, неизбфжному по мелководью, въ 1830-хъ тодахт, 
при доставкф спабжетя въ укрфилеше Александровское, у залива 
Кайдака, платилось оть 20 до 25 рублей асигнащями за перевозку 
сижени дровъ въ это укрбилеше изъ Астрахани. Отъ Тюпъ-Кара- 


*) Бугоръ этота, образовалол оть иапоса песку вокругь разпалинъ старинной 
камоиной стим, которпя тянулись па постокт почти до сами, Булжиурда, т, в. 
па протяжети около 800 ‘персть. Западиве (Серебрянаго  бугрл, ся продолжена 
видио па’ 28 версть’ ноде подою, и» мор. * > 

1*) Заливь Ащи иъ послёдиее время высохл, 
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тана къ огу,знатротивъ, море везд® достаточно тлубоко до самато 
залива Балханскато. ЗдФсь находятся хоропия якорныя стоянки: въ 
бухт Александровской, на сЪверо-западной сторон Мантышлакау 
у мысовъ Салынды и Мьловою (при вЪтрахъ №. и 0.); въ залив 
`Александрь-бай пли Бектуураи-ишань; въ Кендерлинскомь заливЪ “); 
ъъ сбверо-западиой части самаго залива Балтанскало, тд бухта 
Соймонова имфеть глубины 14 футовъ, бухта Л/уридьева 16 футовт, 
и даже у самой оконечности Красноводской косы есть небольшая 
акорная стоянка для мелкихь судов =*), п наконець, въ заливъ 
Митайловскоме. ВромЪ того, суда могуть’ по близости восточнато 
берега Кастйскато моря укрываться отЪ вЪтровъ въ бухтВ Кара- 
куль, на южной сторон озера Челекени, Но къ югу отсюда, до 
самаго Астрабадскало залива, иЪть ни одного рейда, тдВ корабли 
могли бы оставаться на якорз, и опасность плаванйя увеличивается 
крайнимь мелководемь берега, туманами, одЪвающими его замою 
и осенью, или же западными вВтрами, которые нерёдко дують съ 
большою сплою. Заливъ Гассану-кули, который на географической 
карт представляется прекрасною естественною тавалью, на самомъ 
ДЬлЬ воть большая лужа, заростал: на половину камышами и иуфю- 
шая глубины всего три фута. Южнфе его, у Серебрянало Бура, 
палубныя суда должны бывать’ останавливатьсл отъ берега въ 
семи перстахь и самыя шлюпки не подходять непосредственно къ 
берегу, а люди высаживаются п®шкомь чрезъ буруны. Только въ 
Астрабадском» ‘залив корабли имфютъ надежную стоянку, на 
глубин оть 15 до 17-ти футовъ. 

Объ обширвомь залив Карабузазскомь, который не упомянуть 
выше па ряду съ другими разьЪтвлешямя Каспйскато моря, мы 
имфемъ слфдуюция свфлфвя. Общая окружность его простирается 
до 500 версть; берега на ‘сБверз и восток круты, ва ют№ и за- 
пад песчаны п низменны. Съ моремь онъ соединяется проливомъ 
около пяти версть длиною, 125 сажень шириною и 4-хъ сажень, 
тлубиною; самъ по себЪ вообще мелководент, Находясь среди степей, 
отличающихся сухостью воздуха, онъ отдёляеть такую массу испа- 
рен, что на пополнен! утраты вода изь Касшя съ силою стре- 


*) Нанбольшал глубииа сради зализа 85 футовъ, у пхода 28 футовт. 

**) Напротивт, восточнал часть залива Балханскаго очель медка и, по пло- 
залому труиту, неудобиа даже для требныхь судовъ. Уровень воды притом» изм 
плетсл въ этой части залива сообразно съ вётромъ и бываегь палбольпиму при 
западномь вётрь. 
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мится черезъ проливъ’ и образуеть тамъ течене около двухъ узловъ 
въ часъ. Этоть приливъ соленой воды и испареше пресной, не- 
вознатраждаемое дождями, производять то, что вода Карабугаза 
необычайно солона, такъ что ни одна рыба не можеть въ пемъ- 
жить. Коса, отдфляющяя заливъ оть моря, песчана и столь низка, 
что ‚черезь нее можно, въ случа нужды, поретаскивать лодки’ для 
плавалйл въ залив®. Но такое плавалие непр!ятно и даже опаено, 
ибо прибой волнъ у береговь довольно высокъ, Изрдка въ Кара- 
бугазь заходять лодки промытиленииковь за тюленями или рыба- 
ков, спасающихся въ проливъ оть сильныхь западныхь вфтровъ 
па морё. ВелФдетые довольно сильнаго течен1я въ проливф, всегда 
паправленнаго въ одну сторону, туркмены говорять, что Карабу- 
тазъ сосетъ воду изъ Касшйскаго моря, что и справедливо: пе 
будь его, море это высыхало бы менфе. быстро: 

Сверхъ заливовъ п бухть, на Каспйскомь мор заслуживають 
еще внимашя нЪкоторые острова, особенно же архипелагъ, лежащуй 
южнЪе залива Балханскаго. Всь составляющие его острова пестаны 
и пизки, п только на самозгь. большомтъ, Челекени, середина иметь 
ифсколько высотъ, между которымн гора Чохрак» есть наибольшая. 
Челекень совершенно безплодень, какь и вс окрестныя мЪстности, 
почти не имфеть воды, а какая и есть въ ключахь, то соленая; 
но онъ зам чателень по богатству нефти, которой источники пли 
колодцы, въ числВ до 3,000, разсвяны: по многимъ частяаьгь, острова. 
Другое его богатство есть соль, добываемая изъ озеръ, особенно 
изъ лежалцаго на восток, Азамлия-бащи. Островъ Огурчинскй или 
Лидахь, лежалиай къ югу оть Челекени, по производить нефти; но 
въ замфиъ того имфеть нсколько растительности, жигдовника п 
тростника, и прёсную воду въ колодцахь не боле 11/з аршина 
глубиною. Есть она немь и солонцоватыя озера; въ которыхъ посл 
жаровъ сольсадится красивыми разноце\ными кристаллами. Длин- 
ный и узюйЙ островъ этоть совершенно низокъ, и почва его обра- 
зована изъ песку и ракушки. 

Оть обвора моря и лежащихь среди его частей суши перейдемъ 
къ описанию тфхъ водъ, которыл, въ свою очередь, скопились на 
поверхности материка. На всемъ протяженш туркменокаго, погра- 
ничнаго пространства нфтъ ни одного значительнаго озера, особенно 
иреноводнаго. Нанбольния суть: Батну-куль, Каунды (пересыхаю- 
щее), ууз-куль, Кошкарз-ата на Мангышлак®, вс соленыя; Кукури- 
ата.на Балханскомъ полуостров и Кызань на Бузачи — тоже. На 
Усть-УртЬ повое вЪть озертъ, а сохранились только м%®стами солонцо- 

29* 
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валыя грязи, изъ которыхь самыя обширныя суть Барса-кальмас 
подъ 44° широты, п въ 75 верстахъ оть Аральскаго моря. Еще 
мене, обильна Туркмешл водами текучими. Кром названных уже 
ие разъ р№чекъ Кара-су, Гюргени и Атрека, съ ихъ немногими 
притоками, на всемь пространств оть Оренбургской степи до 
Перс и оть КасоЙскаго морл до Хивинскаго оазиса, нфть нп 
одной. Рфчка Карасу, пограничная съ Астрабадской проввищей, 
имфеть едва 60 версть длины и состоить изъ ряда болотистыхь 
омутовъ, которые заросли камышами. Низовья Гюргени имТуоть 
тоть же харажтерь. Рёва здфсь раздфляетсл па рукава, изъ кото- 
рыхь главный есть лЪвый, образующий невдалек$ оть устья лиман 
Еараваль, изъ которато два руказа, Ходжа-Нефесь п Кичикь-Гюур- 
чень, текуть непосредственно въ море, раздФляясь впрочемъ снова 
каждый па двё небольния вфтви: Общее число уст Гюргени семь; 
по только въ иЪкоторыл изъ пихъ могуть входить съ моря пе- 
болышя туркменсв!и лодки. Верховья же этой рЪви;, верстахь во 
150 отъ моря, орошають лучшую часть Туркмент, тд тфенятел 
многочисленные аулы 1омудовъ и ихъ сосфдей токленовъ, отдлен- 
ныхь другь отъ друга рВчкою Караджа-су. Здфсь по торамъ встр\- 
чается довольно роскошная растительность, даже деревья. Вершины 
горъ одфты лфеами, на покатостяхь растугь граматноки, ‘трецюй 
орфхь, виноградъ, смоквы ин шелковица. Словомъ, вся влажность, 
уносимая оть южной половины Касшя западными в трами, осаж- 
даетсл адЪфеь и оплодотворяеть почву до такой стенени, что м%ет- 
ность по верховьямь Гюргени представляеть рЪзкое исключеше вт, 
массв туркменскихъ земель: это какъ бы туркменский рай. 

РЪка Аэтрекь мелководнзе Гюргени, несмотря па то, что длин- 
пе ея и иметь въ верховьяхь нЪсколько притоковъ. Начало ея 
въ Хорасан, на ютго-востокъ оть Ширвана, мимо котораго она 
протекаетъ. Выйдя изъ Переш въ Туркменйо, она сопровождается 
еще которое, времл торами, справа Зане-даломе, слва Курд»- 
личем». Опа принимаеть здесь справа, между прочивеь, рку Сум- 
баръ съ притокомъ Чандыръ, которыл 06 служатъ для орошешя 
туркменскихъ полей помоптью выведенныхь изъ нихъ арыковтъ, 
Средпяя извижняя часть Атрека проходить холмистою‘степью, тд 
рка мало лю малу становится маловодифе, хотя и ‘не отд?ляеть 
арыкозъ, по причин крутыхъ береговъ. Вь шести верстахъ ниже 
бугра Козу-курань, Атрекъ раздЪляетсл. на н®сколько тлавныхъ 
рукавов, которые, версты четыре ниже, внадають мпогочислелиыми 
медкихи рукавами ® зализь Гассалиь-Кули. Устья Атрека очень 
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мелки, берега около нихъ низки и илисты, вода’ мутиа, ло ‘течеше 
быстро? Въ полную воду Атрекъ разливастел па значительное ‘про- 
странство п тогда оставляеть на долниф много нлу, который даетъ 
превосходные урожан. Въ сухое времл отъ меловъ и вода въ негь 
солоноватал. 

Кь сЪверу оть Атрека, никогда предполагалась ппадалощею въ, 
КастИйское море рЪка ‘Гобжеениз;` но теперь достовзрно изв®етно, 
° что она теряется въ пескахъ и въ камышахь по крайней мфрЪ въ 
480 перстахъ къ востоку оть морскихъ береговъ п, в$роятно, если 
когда впадала въ Касойй, то, при посредств$ Аму-дарьи, наралий 

сь Мервью (Мурхабомт). ЗатВмъ вниман!е .палие’ останавлива, 

па пересохшемь руслв самой Аму-дарьи. ВсВ предвлйя сред; 
азятцевъ подтверждають свидЪтельства древнихь писателей, что 
Аму-дарьл, подъ именемъ Окса, впадала въ КаспйЙское море, У 
хивиицевь, туримеповь и киргизовь, кромф того, есть довольно 
опредвлительное показалие, что отводь ел въ Аральское море ‘сд- 
лань первоначально въ ХШ вк, а потомъ запруда поддержива- 
лась постоянно, хотя и не всегда успино, тажь как напоръ воды 
прорываль плотины. Объ одномъ изъ подобныхь прорывовь, слу- 
чившихся въ 1850. тоду, имютсл нЪкоторыя распроспыя свбдвнйя, 
свидТгельствующия, что вода дошла въ то время до Сары-камкииа, 
паходлщагоея въ 110 верстахь оть Куня-Ургенча; и’ залила пло- 
щадь въ 375 квадралныхь персть. И это, несмотря” ву то, что, 
рлиал вода Окса изливается пятнадцатью устьями въ Аральское 
море п наполияеть, посредствомь одиннадцати больлнихь и ‘множе- 
ства мелкихъ каналов, пс полл Хивинскаго ханства, а значитель- 
ную часть дельты обращаеть ‘въ болото. Споры о времени прекра- 
щены притока Аму въ Касшйское море здфеь, разумвется, не мо- 
тугь подлежать разсмотрённо; затВмъ относительно! ‘теперенитяго 
положетя ся русла мы находимь у Муравьева, Вларамберта, Дапде- 
вилл, Вамбери, Маркозова и особенно Отебиицкаго” слёдующия точ- 
пы данных. 

Прелиее русло’ Аму-дарьн, направленное къ Кастйскому морю, 
начинается у крЪпостцы Бенть, лежащей, между городами Жиича- 
ком и Ходжейли, па плотин, которая ограждаеть лВвый берегь 
настоящей рЪки, пропускал однако часть водъ ея на западь, въ 
рукавъ Лауданз. Въ сорока верстахъ оть Бента изъ Лаудана, на- 
правляющагося къ Айбугиру, отдЪллется къ юго-западу рукавь 
Сакрауко, па воторомъ, въ двадцати верстахь оть вершины, на- 
ходитея городъь Куня-Ургенчь съ плогиною, ностроспною хивин- 
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цами для удержашя воды зъ нынфшнемь руслё Аму. Оть Куня- 
Ургенча начинается уже сухое русло, у300й, который пдеть въ 
юго-западу и въ сорока верстахь, у подошвы чинка, близь разва- 
линь укрфплешя Дау-кисень достигаеть новой плотины, оконча- 
тельно удерживающей воду, въ случа ‘прорыва ея черезъь Куня-- 
ургенчекую. ЗдЪеь же, у Дау-кисеня, русло раздляется на два 
рукава, сфверный и южный, Первый идеть подъ самымьъ чинкомъ, 
оть котораго отмыль даже высокую и длинную тору Будянз-дил; 
второй налравляется степью къ урочищу Чарыиилы, у котораго оба, 
рукава вновь соединяются, пройдя врозь около ста восьмидесяти 
версть каждый. На этомъ протяженш, сфверный, т, е. правый ру- 
кавь, который повидимому биль главнымь, проходить мимо ‘уро- 
чища Бенть-деника, тд въ руслЪ есть колодцы, & въ сосфднемъ 
чине пещеры, и залЪмъ, южнЪфе Сары-камьииа, образуетъ озеро 
Бетендалм-куль, которое въ 1871 году оказалось на столько пол- 
нымъ водою, что длина его ‘простиралась до двадцати шести версть, 
а напболыная ширина до восьми. Подобный же прорывъ, по сло- 
вамьъ туркменовъ, записаннымь Дандевилемъ, изфлъ м%сто п въ 
1849—50 годахь, когда Сары-камышское озеро достигало даже 
° большихъ размровъ. Что касается лфваго рукава, то и онъ, по- 
видимому, проходить столь горизонтальными равнинами, что обра- 
зуеть озеровидное скоплеше воды, но уже не столь обширное и 
р№же возобновляемое. По крайней мВрЪ, въ 1863 году, Вамбери 
видёль тутъ, почти на одной высот съ Сары-камышемь, озеро 
Шаро-ель, въ окружности до восемнадцати верстъ; но вода въ 
немъ была не прфеная, а соленая, что свидфтельствуеть о разоб- 
щени его ‘св Аму-дарьею. (Оба рукава, правый, Муравьевскй, и 
лЬвый, рукавъ Вамбери, сливаются, какъ упомянуто выше, въ одно 
русло у колодцевъь Чарышлы *), п отсюда древшй Оксусъ направ- 
лялея прямо на югь, вдоль чинка, служившаго ему правымъ бере- 
томъ. За мысомь Куртышь чинкъ отходить оть русла и послднее 
начинаеть поворачивать на западъ, такъ что у колодцевь Игды 
лежить уже въ одной параллели съ Красноводскомъ и въ дальнЪй- 
шемъ своемъ течеши уклоняется отъ этой параллели не болфе, как 
на 35 в., для обхода съ юга Балханъ. ЗдЪеь, оть Игдовъ до Орта- 


*) По словамъ Стебницкато, оспбваннымь на разсказахь Туркменъ, можно 
предполагать въ степи на востохф оть Усть-Урта еще трет сухой руказвъ Окса, 
отхода оть самаго Чарджул; по ничего точнаго о немь нензв%стно. Туркмены 
топорить, что онъ подходить къ увбою у кол. Куртышиь, 
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кул, встрёчающеся въ немь довольно многочисленные колодцы 
содержать воду по большей части солоноватую, а-за Ортакую къ 
западу прёеную. Но впрочем и восточнЪе Ортакую’ есть водоемы, 
даже цзлыл озера, какъ напр. Джамала, въ которыхъ вода тодна 
для питья. Весною, разумфотся, ея бываеть гораздо больше, чмтъ 
лАтомъ и осенью, по ин №5 жаркое время мФстами достаеть даже 
для поливки бакчей. 

Около Тошатана и Тавдерли обиле содержащейся въ узбоЪ 
воды доселВ столь значительно, что дно его, а отчасти н берега, 
предетавляють рядъ. оазнсовъ, на которыхь водится множество 
зайцев, кабановъ, дикихь гусей и утокъ, и тдВ сосдше турк- 
мены откармливають спой скотъ. Только западифе Тандерли узбой 
стаповител песчанымъ п безилоднымь, а затЪмъ, пройдя по сВдло- 
вин между Кичи и Улу-Балханомъ, теряется въ обширномъ со- * 
лонцф, вазываемомъ озеромь Баба-ходжар» или Сининь-дерлаеы. 
Ниже посл$днаго, русло Аму, впрочемъ, снова видно въ двухъ 
рукавахъ: сЪверномтъ, Акэ-тюлиь, который впадаеть въ Балханскй. 
заливъ, и южномъ, Аджарт, который направляется къ заливу Хи- 
винскому. Аджаръ нынз сухь, и даже большею частйо занесень 
безъ слВда, но въ Акъ-тамВ есть вода и на столько глубокая, что 
черезъ р%ку устроена, у Мулла-Кари, переправа на лодкахъ. Однако 
вода здЪеь не пресная, а густо-соленая, ибо приходить изъ Кас- 
Шйскаго моря. Дно вязко, какъ и въ Балхаяскомъ заливЪ; глубина 
до двухь саженъ; ширина же прежняго русла, видимая по бере- 
гамьъ, достигаеть до полутораста саженъ. Все течен!е отведенной 
нынЪ Аму-дарьи, оть Куня-Ургенча до залива Балханскато, про- 
стирается, по расиросамъ, до 580 версгь, а быть можеть и больше, 
при вфроятной разности уровия ‚Двухь крайнихь точекъ въ 216 
футовъ *), которая, превосходя разность уроннёй Самары п Астра- 
хани, позволлеть думать, что и нын Аму-дарья могла бы впадать, 
въ Клешй, если бы была обращена къ нему и не имфла опасности 
иасякпуть въ пескахъ, не доходя до моря. Хорошо изсл®дованная 
часть узбоя отъ Игдовъ до залива Балханскато иметь въ длину 
боле 280 версть н покатость къ западу, доказапную нивелли- 
ровкой. . 


На Усть-УртВ текучихь водъ нЪгъ, да и слФдовъ ихъ ие оты- 


*) Припимал Аральское море оЪ 127 футопь иадь ‘уровиеиь океана, а Кас- 
ийское ть 80 нодё цизь, 
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скано. Единственные водоемы таль, кром соляных озеръ и гра- 
зой, суть колодцы, обыкнопенио съ горькой водой, глубнною отъ 
16 до 30 саженъ, ты 


Естественная. производительность страны. 


Вел остоствениал производительность туркменскаго пограничнаго 
пространства обусловливается въ высшей степени сухимъ, континен- 
тальнымь его климатом, который едва-лн гдЪ на земномь шарь 
выказываетсл съ большею рфзкостшю, чфыъ здЪсь. Дежди — явлене 
исключительное; напримфръ, въ фортВ Алексапдровскомъ, у самаго 
берега Касшйскаго моря, выпадаеть ихъ едва на два вершка 
въ годъ, а внутри страны н того менфе, Лфтийе жары дости- 
тають до 36 п 37° Р., а зимою бывають столь сильные морозы, 
что зпачительнал часть Касшйскаго моря у береговь покрывается 
льдомъ, Въ 1869 году уже въ нолбрБ большая часть залива Бал- 
хаискато, подъ 40° широты, замерзла, и холода доходили до —10° 
Р. Средняя температура форта Алексавдровскаго, подь 44°.27’ 
широты, не превосходить -|- 8°,7 Р., тогда какъ въ Севастопол%, 
подъ 44° 36’, она -- 9°,3 Р., а въ Бордо, подъ 44° 50’ -+ Е Е 

Соотвфтетвенно. такимт, климатическимь услошамъь, раститель- 
ное и животное царства, на всемъ протяжеши туркменскаго погра- 
пичнато пространства, боле бфдны, чЪмъ гдф-либо вдоль нашихъ 
азятскихь окраннъ. ВмЪстВ съ безводностью степи это дБлаетъ ее 
очень трудно проходимою для людей. Исключеше составляютъ, но 
н то лишь до извфетной степени, верховья рзкъ Атрека п Гюргени, 
тдВ есть лЪса *) и съ ними другая органическая жиань. Неболь- 
и группы древесной растительности встрёчаютсл еще пъ горах 
на Мангышлак, въ Балханахь, мЪетами па Усть-УртВ (сакеаулъ,) 
и въ бывшемь русдВ Аму-дарьн. Все остальное пространство пу- 
стыпи пе пыбеть не только деревьевь, но, по большой части, и 
травы; особенною ще безжизненностью хтличаются южнал поло- 
вина Усть-Урта, полуостровь Балхансый н песчанал стень на югь 
оть Хивы, къ сторонЪ Хорасана. Пдинственные днюе обитатели 
ихъ суть лисицы, въ небольшомъ числ, зайцы, димя лошади, та- 
рантулы н фалапги. Человфкъ здфсь почта не можеть существо- 


*) Эти ака слагаются главиб ие изь {фруктовыхъ деревьевь: абрикосовъ, 
Саши, смохль, шолковицы, & также изъ тонозл, джигды, вицограда и пр. 
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вать, и когда ему случается проходить этими пустынями, онъ сп\- 
шить, сберегая воду въ мфхахъ какъ величайшую драгоциность, 
и стремясь поскорзе достигнуть хивинскаго оазиса или окрамить 
страны. Впрочёыъ, и самые берега морей Касшйскаго и Араль- 
скаго совершенно пустынны, за исключешемь мЪетъ по низовьямъ 
Гюргени, Атрека и Оксуса. 

Каспийское море притягиваеть однако къ свонмъ берегамъ н%- 
которыхъь изъ обитателей пустыни находящимися въ пемъ рыбными 
ловлями. Особенно посЪщаются Кендерлинск!Й заливъ и воды юго- 
восточнаго угла Касшя, оть Красноводекаго залива до Астрабад- 
скаго. Эдфеь туркмены промышаляють осетровъ, севрюгу и разную 
другую рыбу, частно острогами, частйо крючьями. Но значитель- 
ифйшая часть результата этого рыболовства переходить оть нихъ, 
за весьма дешевую плату, къ астраханскимь рибнымь торговцамь, 
которые кромЪ того хозяйничають въ сЪверо-восточномь углу Кас- 
ши, на такъ называемыхь эмбенскихь водахъ. Собственно для себя 
туркмены затотовляютъ очень пемного рыбы, по трудности сохра- 
пять ве въ жаркое время года; если же что остается оть продажи 
русскимъ купцамъ, то они отвозять на соботвенныхь лодкахъ въ 
Персшо. Киргизы на Мангышлак рыболовствомь не занимаются. 

Небольшой промысель тюленей совершается на’ всемъ протяже- 
Ши восточнаго берега Кастл, не исключая и Карабугазскаго за- 
лива, не имфющаго рыбы. Но нын® тюлени видимо уменьшились 
въ числ. : 

ВоздЪлыванье почвы встрёчается только по берегамь Гюргени 
и Атрека, да въ очень немпогихь м8стахъ по берегу Касшйскаго 
моря, гдЪ присутствие прЪеной воды въ колодцахъ позволяеть турк- 
менамъ разработывать бахчи съ дынями п арбузами. Гюргеньекя 

`пашии производлть просо, ячмень, пшепицу, кунжуть, торохь и 
даже риеь п хопокъ. Въ бассейн Атрека известны урожалин 
берега рЪкь Сумбара и Чандыра, распущенныхь на арыки. Оъ 
Атрека и Гюртгени получаютъь часть хлфба и друме, собетвенио- 
степные, туркмены; но, вообще говоря, послёдше запасаются хл%- 
бомъ въ Хивф, отчасти ‚въ Перби н унашихь купцовъ. На свер- 
ной сторон горь Кюрянъ-дагь, гдз бы можно ‘было предполагать 
земледф ле, оно, повидимому, ничтожно, ибо коротк крутой скать 
торъ не задерживаеть падающих водъ, и онф быстро стекаютъ въ 
подгорную степь, гл пропадають въ пескахъ или испарлются. Тм 
не менЪе, эта сЪверная сторона Кюрянъ-дага представляеть не мало 
хорошихьъ кочевокъ и даже небольшое число мВсть для осфдлости 
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тамь, гдф пресная вода добывается изъ колодцевь или изь ручьев, 
какъ у Кизылъ-Арвала. 

ВзамВнъ скудости органической природы, туркменское погра- 
вичное пространство довольно богато произведешями минераль- 
нато царства. Изъ вихъ наибольшую пользу чеховфку ‘могуть при- 
носить, п отчасти приносять, соль, нефть, сБра и каменный уголь. 
Соль находится во всЪхь озерахь стеши,  гдв иногда осаждается 
вристаллическими массами, какъ, напримфрь, на Красноводской кос, 
на островахь Челокени и Огурчинскомъ, въ урочиш% Горямъ, близъ 
Хивинскаго залива, въ озерё Кизыль-тафала на Карабугазекой косф, 
въ Батыръ-кудь п Кузндахь на Мангышлак, и проч. Часть ея 
ежегодно вырабатывается туркменами и продается въ Персю или 
идеть на засоль рыбы для нашихъ рыбопромышленниковъ. Нефть 
есть въ большомъ количеств на Челекени, гдф ее добывають изъ 
множества колодцевь, въ количеств около 115,000, пудовь еже- 
тодно, причемъ часть ел получается прямо довольно чистою, а 
большая часть требуеть перепонки, для которой теперь устроенъ 
небольшой заводь въ ВрасноводскВ. Она пдегь на освЪщеше и на 
топливо, и въ послФднее время. стала употребляться на парохо- 
дахъ, имвющихь 060606 приспособлен въ механизм для топки, 
въ вид пульверизатора. Для войскъ, которыя находятся на восточ- 
номъ берегу Касшйскаго моря, это важный продукть, ибо помощью 
его не только могуть они варить инщу, освЪщать и отоплять здал 
я, но и опрфенять воду въ перегоночныхь кубахъ, когда родии- 
ховой воды окажется недостаточно. Каменный уголь могъ бы тоже 
служить для послФдней пали и вообще для отоплешя, впрочемъ не 
пароходныхь машинъ; но добыча его, по дурному качеству и труд- 
ности перевозки, едва-ли можеть быть выгоднымь дЪломъ, особ- 
ливо пока есть Нефть. СЪра находится пблизи залива Карабу- 
тазъ, у колодцевь Кугурть, откуда туркмены беруть ее на вы- 
дфлку пороха, для котораго селитру покупають оть персик, 

Названные здфеь предметы составляють почти все, что можеть 
быть причислено къ естественнымь богатствамъ страны, и ‘при- 
томъ къ такимь, которыя подлежать вывозу изъ нел въ обмвнъ на 
первыя потребности продовольствия и одежды,” въ которыхь такъ 
нуждаются жители. Но туркмены, вромЪ земледвля и рыболовства 
для собственныхъ надобностей, занимаютел еще и скотоводством, 
хотя число скота у нихъ далеко меньше, чЪмгь у другихъ. средие- 
азятскихь помадовъ, Главных породы содержимато скота суть вер- 
блюды, овцы и лошади, Изъ нихь первые необходимйиця акивот- 
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ныя въ туременскихь стеняхь, гдф нерздко на 150—200 версть 
нЪть` воды ‘и корма, и, слФдовательно, нфть возможности употреб- 
лять какихъ-либо другихъ животныхьъ для перефзда. Воть почему 
туркмены высоко цфнять своихъ верблюдовъ и на сторону не про- 
даютъ. Лошади двухъ породъ, ябу и арамака, тавще стоять въ 
большихь цфнахъ, особенно послфдней, которая тажъ нужна для 
хищническихь набЪговъ. Обыкновенно аргамака нельзя купить де- 
шевле, какъ за 250—300 рублей; да и за простую лошадь, ябу, 
платится отъ 80 до 100 рублей. *Борнсь въ подробности описаль 
способъ ухода туркменовъ за лошадьми и не безь основазвя ста- 
вить послфднихь рядомъ съ арабскими, если не по статямъ, то по 
крЬцости и по рЪФзвости бЪга. Овцы въ Туркмеви гораздо мало- 
численнЪе, чёыъ въ киргизской степи. Вообще же туркменское 
скотоводство такъ незначительно, что человбвъ, у котораго ееть 
20—30 верблюдовъ и 50 лошадей, считается большимъ богачомъ, 
тогда какъ у киргизовъ такйя состоял принадлежать къ самымь 
обыкловеннымь. Особенио б%дны туркмены кочуюцие на Усть-Уртв; 
атрексые же и сосфдые вмъ на столько имЪютъ скота, что даже 
для нашихъ военныхь цфлей, въ 1871—71 годахъ, доставили по 
нЪфекольку соть головъ. 


Пути сообщеня. 


Они двухъ родовъ: морсые и сухопутные, и иритомъ исключи- 
тельно кочевые. Ни рёчныхь путей, ни экишажныхь дорогь нЪть 
на всемъ туркменскомъ пограничномъ пространств. 

Для насъ, въ ‘настоящее время, особенно важны пути моремъ 
изъ Гурьева, Астрахани, изъ Пегровсва и Баку, къ различнымь 
пунктамь на восточномь берегу Касия. О нихъ можно замётить 
слфдующее. 

Плаваше отъ Гурьева до рейда, гдЪ могуть, противу устй 
Урала, останавливаться морсёфя суда, весьма неудобно по мелко- 
водью п р№ки, и взморья, на половину заросшихь камышами. По- 
степенное обмелеше самаго Урала грозить совсВмъ закрыть этоть 
путь, который притомь никогда ие быль важень. На водахь св- 
веро-восточной части Касшйскаго моря хотя и появляется еже- 
тодно немалое число судовъ, но это рыбачьи лодки и шкоуты, ко- 
торые для далекато плаван!я въ открытомь мор мало пригодны. 

Изъ Астрахани, какъ купечесве, такъ даже и военные кораб- 
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ли; плавають по веему К&стйскому морю. Но необходимо имЪть 
въ виду, что устья Волен очень мелководны, такъ что на барв у 
Бирючьей косы иногда бываеть пе бол№е 11/» фута воды. Моремя 
суда, ‘очевидно, должны или перегружаться, или ждать южнаго 
в\гра, который наносить достаточно воды въ протоки, которыми 
Волга пзливаотся въ море, Въ ‘настоящее время, правильное 600б- 
щеше Астрахани сь берегами Гуркметйи обезпечено пароходствомь 
общестиь: «Кавказ и Меркур!й> и «Лебедь», и, при большой водЪ 
у Бирючьей косы; ‘доставка водою людей п тижестей, папримвръ 
въ форть Александровсвй, требуеть ме боле сутокь, въ заливъ 
Балханскйй оть двухъ съ половиною до трехъ, въ Ашуръ-аде оть . 
трехъ до трехъ съ половиною сутокъ. Но ежели столтъ сильные 
западные в\тры или туманы, то плавае у восточных береговь 
Кастйскато моря, особенно входъ въ порты, замедляется. 

Изь Потровска и Баку переходъ черезъ Касиёй въ форть Алех- 
сапдровсмй или въ Красноводекь очень удобенъ, и даже на па- 
русныхь судахь, при попутномь вЪтрь, требусть немного болве 
суток, ибо разстомия въ обоихь случаяхъ ие превышають 190 
морскихь миль. Такъ какъ Баку посл Астрахани есть вали Вйний 
порть на Касшйскомъ мор и притомъ мореплавалйе возможно въ 
немъ круглый тодъ, то можно сказать, что, мало по малу, онъ 
сдЪлается центромъ сношений съ Туркмешею, на сколько, конечно, 
эти сношения могутъ быть нужны для правительства, ибо частное 
мореплаваяе у восточнаго берега Касшл’ никогда не будеть эна- 
чительно по бфдности прилежащаго материка п его населенйя, и 
потому, что м®стные рыбные промыслы ‘уже захвачены торговцами 
изъ Астрахани, ы ; 

Въ систем мореплавалил у туркменскихь береговь иметь еще 
значеше наша морская станшя у Ашуръ-аде, т. е. въ Астрабад- 
скомъ залив. Оть нея пароходъ безъ труда можеть придти въ 
1'|з часа въ Серебряному бугру, въ 3'/з часа къ Гасбать-Кули, 
зъ 16 часовъ къ Челекени ц въ 20 часовъ въ Балхансьй заливъ 
(185 морскахъ миль). 


Объ удобствахъ- выгрузки во всхъ портахъ восточнаго берега 
Касшйскаго моря уже сказано отчасти при описан самыхъ бухтъ. 
ЗдЪсь можно повторить, что три главные пупкта, нынЪ интере- 
суюцце нась въ этихъ мфстахь, фортъ Александровск, зал. Кен- 
дерлинсюй и Красноводекъ, всВ нмВютъ очень хоропия лкорния 
стоянки п пристал: правда, пе искуственных, но удобныя. Тоже 
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и Михайловсв!Й заливъ, къ которому, однако, путь между островами 
требуеть осмотрительности. Но у Чикишляра стоянка открытая. 

Средства перевозки людей и грузовъ изъ Росси” къ берегамт 
Туркмешн состоять: 1) изъ пароходовъ общества ‹Канказь и Мер- 
кур>, съ которымъ правительство имфеть усломе о содержали 
па водахь Касшя не менфе пятнадцати пароходовъ, вполн® бда- 
гонадежныхь, съ соотвЪтетгенныхь числомъ баржь; 2) изъ паро- 
ходовъ и парусныхь судовъ, принадлежащихь компаши «Лебедь>, 
а также астраханскимь и бакинскимь купцамь; 3) изъ турвмен- 
скихъ лодокъ, или киржимовъ и куласовъ (челноковъ), особенно 
пригодныхь для плавалйя у мелководнаго юго-восточнало, берега 
моря. Кром того, собственно для крейсерской службы есть водн- 
ныя суда, содержащя, между прочимъ, станцию въ Астрабадскомь 
залив. Общество ‹Кавказъ п Меркур!> обязано въ течен!е пят- 
падцати лёть, начиная съ 1869 года, содержать почтовыя с00б- 
щешя по берегамь Жасшйскаго моря и перевозить войска и ка- 
зенные грузы по опредфленной таксф. Въ военное время прави- 
тельства иметь право распоряжаться всбми его судами. 

Относительно степныхь дорогь оть восточнато берега Каспйй- 
скаго моря внутрь Туркмени можно зам тить, чтоглавыйня или, 
по крайней мфрь, пзьфетнфйпия чзъ нихъ, направлены къ Хив}, 
какъ къ дЪйствительному средотото арало-кастйской степи, отку- 
да жители ея получають продовольстве и куда сбывають немпоме 
свои избытки, состояние въ скотЪ, въ кое-какихь другихъ продук- 
тахт, а до послёдняго времени и въ Плфниыхь пероянахъ-рабахъ, 
Въ слбдующемъ списк заключаются общил седЪная о важ шихть 
изъ этихь путей, собранныя часто путешественниками’ па’ мфстахъ, 
частно изъ распросовь у туземцезь восточнато берега КасшИскаго 
моря. 

1) Из» бывииио укритленя Ново-Александровеколо в» Хиву, 615 
верст». Шуть этоть ведеть изъ залива Кайлавъ поперекъ Усть- 
Урта къ заливу Айбугирскому. Онъ пройденъ быль въ 1834 тоду 
армяпиномь Турпаевымъ, отиравленнымь изъ Ново-Александров- 
скато укрЬплешя для открытя торговыхть связей съ Хивою. Тур- 
паевь, Ъхалийй перхомъ, налегкф, сдфлаль его въ семь’ дней; по 
дли каралановь, конено, пужио не мепЪе трехъ недЪль.: 

2) Маньпилакская караванная бором в® Хиву черезъ урочища 
Баки-кудукт, Табынъ-су и Айбугирь, 853 версты, которыя можно 
сдЪлаль съ каравапомь ме мене какъ въ мслць. На пути нс- 
разь приходится’ брать воду ст’ почлеговь (Таджа, 'Табытиь-су) на 
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иЪсколько дней съ собою, а кормъ хоропь только на первыхъ пе- 
реходахь по Мангышлажу. ; 

3) От» Кендерлинскало залива к» Куня-Урленчу, мимо торы 
Кармпекъ, по маловодному пути 680 персть. Можно оттуда же 
слфдовать южифе, черезъ урочище Тишикъ-тамиь ‘и родвикъ Илте- 
идже, на мангытлакской дорог6, до Куня-Ургенча, причемь полу- 
читея разстояня 620 верстъ. 

4) Оть Ерасновойска в» Хиву, Сары-камьпиская дороа, длиною 
по муравьевскому маршруту до 780 версть, а по маркозовскому 
около 730, Путь Муравьева ведеть на колодезь Туаръ и представ- 
ляеть особую трудность между этимъ колодеземь и Бешгь-деши- 
кашь, на пространств 280 верстъ, гдв страна совершенно пу- 
стынна. Путь Маркозова проходить чрезь  Гезли-ата и вообще, 
лучше предъидущаго. У БенуБ-депгика онъ выходить на муравьев- 
скую дорогу. 

5) Оть Гассань-Кули въ Хиву, Даемиская дорота; ведетъ на 
Тезли-ата и потомъ далфе, какъ въ предъилущемь маршрут\, или 
же на колодезь Дегели и развалины Шахъ-Сенемъ. При этом лва 
раза приходится переходить старое русло Аму-дарьи и дфлать, въ 
сумм, до 840 веретъ, 

6) Межлу тВмн же пунктами Ортюкуйская дорола, отдЪляющая- 
ся отъ предъидущей на четвертомъ переход и составляющая по 
отношению къ ней почти хорду, отчего она короче версть на 80. 

7) От» Серебряноло бура въ Хиву черезъ низовья’ Атрека, п 
потомъ частпо по дегел/йск0И дорог, чаетйо особимъ путемт, мимо 
озера Шартъ-гель: хуть Вамбери. 

8) Между тВми же двумл пунктами, на Чинъ-Могамегь и Орто» 
куй, Текоская дорола, напболфе короткая, но, вФролтно, псе-таки 
длиною до 800 верстъ. 

9) Оть Балханскаго залива вверт» по руслу Аму-дарни до Куня- 
Уриенча — путь, осмотрённый лишь отчасти, ‘ниже колодца Итгдовуь, 
но заслуживаюний внимая уже потому, что вдоль его, конечно, 
находится больше, чфыъ тдф-нибудь по сосфднимь мЪетностямт, 
воды, топлива и корму. По распросамъ Дандевиля въ 1859 году, 
все разстояте оть восточнаго конца Балханскаго залива до Куня- 
Ургенча простирается до 578 версть, которыя можно сдфлать въ 
двадцать восемь дней, имя на ночлегахь постоянно годную` для 
питья’ воду: 

10) Оть Грасноводска до Кизыль-арвата чрезъ Мулла-кари, 
379 версть, пройденныхь въ 1870 году, и притомь оть Мулла- 
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кари съ отрядомъ, не имвшимъ убыли людей, Путь этотъ однако 
труденъ оть безкормицы, песковъ и недостатка топлива. Онъ пе- 
рес®каеть русло Аму-дарьн у колодца Айдина и потомь ведетъ по 
сВверной сторонз горъ Июрянъ-дать. За Кизылъ-арватомъ онъ 
продолжается къ востоку, все вдоль подошвы горъ Кепетъ-датскихъ, 
по стран туркменовъ Теке. Въ 125 верстахъь за Визылъ-арва- 
томъ находится важнЪйшее изъ текинскихь ‘укрФпленй Карызъ; 
еще’ далЪе, въ 110 верстахъ, Асхабать, а за этимь послёднимъ, 
примфрно въ 300 верстахъ, лежить Серахеъ, отьъ котораго около 
200 версть до Герата. Все разстояше по этому пути между Гера- 
томъ и Красповодскомъ состалитъ около 950 верстъ. 

11) Оть Аопрабада до Герата, черезъ Буджнурдъ (299) п 
Мешхедъ (544), двадцать лпесть переходовь по населенной странЪ, 
въ суммВ 871 верста. Собственно говоря, этотъ большой торговый 
путь левить вн Туркмеши, въ предфлахь персидекихь; но’ онъ 
важн®йцый изъ вовхъ въ стратегическомъ смысль, длже по отно- 
шению въ туркменскимъ землямъ, которыя обрамливаеть съ юга. 

Веф. друпя дороги по Туркменит, обовначаемыя на картахъ, 
вообще мало извфетны п могутъ имфть лиип, второстепенной воен- 
ное значен!е, а потому перечислеюе ихъ здесь опускается. Объ 
исчисленныхь же стоить еще разь замЪтить, что’ веб он, кромЪ 
послёдией, совершенно степныя, и войска вдоль ихъ не должны 
расчитывать ни на что, кромф скудныхь травт, маловодныхь ко- 
лодцевь и степного топлива; да и то’ далеко ие всегда. Движешя 
большахъ отрядовъ, волздетве этого, возможны лишь далеко от- 
стоящими одна отъ другой параллельными колоннами, пли же по- 
этелонно, на разстояюми трехъ-четырехь переходовъ одинъ эше- 
лонь за другимъ. Въ 1871 тоду была съ устхомъ испытана 
именно эта послЪдняя`сиетема, причемъ передн эшелонъ всяый 
раз, пройдя 100—150 перстъ, останавливался на несколько дней, 
оклиываясь валиками, очишщалт колодцы, собираль топливо и проч., 
слопомъ, устранзаль этанъ, тдЪ и оставалась часть подходивщихть 
войскь. При обратномъ движени отряда, опъ паходиль тутъ за- | 
пасы воды, топлива и продовольствя. - Въ 1873 г. отъ этой. си- 
стемы сдфлано было отступлеше, и отрлдъ долженъ быль вер- 
нуться съ половины дороги въ Хиву. м 


„Населене. 


Туземное населеше туркменскаго пограничнаго пространства 
состоить изъ туркменовь и частно изъ киргизовъ Малой‘ орды, | 
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Посл де кочують на сфверВ страпы; именно за 44-ю параллелью, 
которую они переходять’ весьма рфдко; Въ туркменскихь кочев- 
кахъ, занимающихь все остальное пространство, отъ Мангышлака 
до предзловъ Герата и оть Астрабадекаго залива до Аму-дарьи, 
можно еще встрфтить всегда значительное число невольниковъ- 
персбянъ. Наконець, у берега Каст!йскато морл въ нЪоколькихь 
мфетностяхь водворились русск. 

ОлЪдул географическому положению края относительно наших 
европейскихь и азятекихь владфи!Й, мы скажемъ прежде всего 
0 киризахь. Они принадлежать къ двумъ большимъ ‘родамъ: Чу- 
мичли-Табынскому, семиродекаго поколЪн!я, и Адаевскому, байю- 
линскато поколфня. Первый кочуеть ближе къ Аральскому морю, 
оть перхомй Эмбы и Барсуковь до предвловь Хивинскаго хан- 
ства; посльдюй зиму проводить по нижней ЭмбЬ, Сагизу п на 
Мангышлак, а лВтомъ распространяется по всей западной поло- 
вин Усть-Урта. Адаевцы весьма сильны числомъ: ихъ считаетел 
до 20,000 кибитокъ, иоони, пользулеь трудно-доступностью ихъ 
степи, долгое время оставались Че {ас1о независимыми отъ насъ. 
А котла въ 1869 году правительство начало вводить у нихъ новое 
степное положенше, то они, больше чфмъ кто-либо, противилиеь 
ему и даже дЪЙствоваля противъ насъ открытою силою и. вообще 
горячо стояли за свои прежее порядки и безначале. Теперь опи 
подчинены повому управлению, т.е. раздьлению па волости и аулы, 
съ поставленными отъ правительства пли выборпыми старшинами 
выфсто, наслВдетвенныхь. 

Власть наша надъ адаевцами поддерживаетел главнЪйше» со- 
сЪдетвомь къ ихъ кочевкамь унрВиленй Эмбенскаго, Масше и 
форта Алексаидровскато. Тамъ же, гдф они удалены оть этихъ 
пуптовъ, тамъ эти номады внолиЪ независимы, и уже послВ орга- 
пизащи погаго управлеши на Мангышлак, въ 1870 году, ушли, 
въ ‘немаломь числб, къ сторонв Хивы. Чумичли-табынцы также 
держателя въ страх главпымтъ образомъ отъ сосфдетна Эмбенскаго 
укрБиленя кл лЬтнимь ихъ кочевкамъ, безь которыхъ они обойд- 
тись ве могутъ, по безилоллю и безводно лЪтомъ восточной поло- 
вины Усть-Урта. Но, откочевывал часто къ предфламь Хивы, они, 
больше чЪмь кто-либо изъ киргизовь, подчиняются вщянно хи 
виискаго хана и позполяють себ хищничества въ пмиихъ пре- 
д\лахь. Общее число киргизовь въ предфлахь Мангыплакскаго 
приставстна, въ пастолщее премл, пе превосходить 6,300. киби-- 
токь или 30,000 душт; но помады, сосбдые Аральскому морю, 
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туть вовсе не приняты въ счет. Главное управлеще ими сосре- 
доточено въ Александровск, гдЁ, сверхъ русскихъь чиновниковъ, 
есть наибъ, изъ кавказскихь мусульманъ, и при немъ четыре по- 
мощника. Подати, наложенныя нашим правительствомъ, въ коли- 
честв® 3 рублей 50 коп. съ юрты, уплачиваются исправно. 

Туржмены — главный народъ закасшйскаго края, о которомъ 
писали почти всЪ путешественники по Средней Азшои о кото- 
ромъ, однако, доселё трудно привести сколько-нибудь надежныя 
статистическ!я данныя. СлВдующал таблица представляется сводъ 
показан главнфЙйшихьъ авторитетовъь по этнограф!и туркменскихъ 
земель, и изъ нея не трудно увидфть, какъ эти авторитеты мало 
согласны между собою не только въ числ туркменскихь киби- 
токъ, но даже въ назвашяхь самыхь родовъ, 


Назван!е родовъ. 


По Борнеу. 
Бларембер- 
ту. 

По Окряби- 
пу н Раби- 
пиву. 
По Вамбери. 


По 
'Муравьеву. 
По Вату н 


Томуды . . . кибитокь 40,000 | 20,000 | 40,000 100,000, 40,000 | 48,000. 
| 

Гожлены. (ох ькын о, 40,000 | 9,000) 40,000 | 40,000 | 12,000 28,000. 
Тее. ...... . 60,000 40,000 | 50,000 100,000 60,000 | 60,000 
Сарыи. ......| 2,000 20,000 | 2,000 20,000 | 10,000 10,000 
Салоры. | 4000 2,000| 4,000 15,000| 8000 6,000 
Сакары (у Вамбери Кара 

Туркмены. . .....| 2,000 2,000| 2000 3,000| 1500 2100 


ее Е 100,000 | 40,000 100,000 | 40,000 | 50,000 | 66,000. 
Альели (у Муравьева ин 
Бларамберга выфств съ Ум, 
Апмакь п Кара-дашлн). ° | 80,000' == | 80.000 | 70,000 | _ 3,000 | 68,250. 


Чоудоры (вмфетВ съ Бу- 
рупчукъ у Муразьева, Борн- 
са, Бларамберга и Скря- 
бина; у Вамбери же еще п 
Абдаль, Итдырь Ессенли, 


Бузвчи и Шейхь). . .. 8,000 | 8,000| 8,000| 35,000 |. 12,000 | 12,200 

иже, ГИ о, 9. 1 |800 | мы 3:000| — — | 35000 

Абдаль У Бларамберга | — — 5,000| 3,000| — 4,000 
п Скрябива яс- 

Игдырь г чисалются — от- —_ — 4,000 | 3,000] — 8,000 
дАльпо оть ч0- 

Бузачн 7 удорвь .. | — — 6,000 | 1,50| — 3,750 


| ` в Е ча аа ы 
Нарва ыз - ао Е = $ 
ван!е родовъ. вв я аае| Е Е 
я а авки ров 
С р РА Неее, Е 
`Арбалчи? «ант т —и 29000 | = 
Дервишь’ 40, Махтем 20, 
Шихь 100, Арсари 60, Ик- $ 
муходиа 60, Аулжали 400, 
а всего у Карабугаза, па 
ханскаго. залива, . г 670). — 
у Итою . - 329,000 |141,000 |344,000 |422;170 |196,500 
А по Галклву. . . 4 


Такъ какъ у Галкина показана только общая цифра и вовсе 
вЪть данныхь по родамъ, то очевидно, что эта цифра гипотиче- 
ская, даже въ томъ случа, если она возникла въ умВ не самого 
Галкина, а туркменовъ, которые едва-ли знаютъ, хоть приблизи- 
тельно, кажъ многочисленъь весь ихъ народъ. Поэтому не без- 
основательно было бы цифру Галкина отбросить и зат®мъ считать, 
что туркменовъ около 300,000 кибитокъ. Но, соображая общир- 
ность и плодородте степей киргизскихь и туркменскихъ, позволи- 
тельно сомнфваться и въ этой цифрз, ибо киргизовъ, несмотря 
на больше разм6ры ихъ степи и сравнительное ся плодороде, 
во всбхь ордахъь не боле 1,300,000 душь. Велфдетые этого, 
цифра Вамбери: 196,500 кибитокъ = 982,500 душъ, кажется са- 
мою вфроятною для выражешя общей числительности туркмен- 
скато народа *). Цифра же эта основана имъ, знающимъ тузем- 
ный языкъ, на раепросахъ самыхъ туркменовъ, съ которыми “онъ 
приходилъ въ болфе близкое и продолжительное сообщене; чВмъ 
вто-либо изъ путешественниковъ. И хотя Вамбери замфчаеть, что 
всв показашя туркменовъ уменьшались имъ на '/з часть, но тутъ 
же прибавляетъ, что это было нужно, ибо туркмены имфютъ при: 
вычку преувеличивать свои показая о числ кибитокь изъ наз 
‘Шональной гордости. Чтобы облегчить память и не оставить безъ 
впимав!я цифръ, приводимых Бларамбергомь и Окрябинымь от+ 
посительно тзхъ родовъ, которыхъ Вамбери и не называеть, приз 


*) Стебниций полагаеть и того меньше, ибо считает, ‘что ии всего 
ость 16,000 кибитокъ, а текинцевь 30,000 кибитокт. 
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мемъ за окончательный средн итогь числительности туркменовь 
200,000 кибитокъ, т.е; 1,000,000 душь, и посмотрим затмъ, 
какъ распредвлены ихъ роды въ географическомъ смысл, начи- 
ная съ сВверо-запада. я 

а) ОЪверне Карабугаза, на Мангышлак и вдоль берега, моря, 
кочують немногочисленные отрывки  родовъ м ырь, чоудор», аб- 
далаа и люджа, всего до 260 кибитокъ. Столь р%®дкое населене 
свидфтельствуеть о крайней пустынности страны въ настоящее, 
время; но изъ многочисленности кододцевь, большею частию еще 
обложенныхь камнями, нужно заключить, что въ не очень дав- 
немъ прошедшем эти мфста представляли хоропия кочевки. 

6) Восточнфе названныхь родовъ, по’ Усть-Урту, до Айбугира, 
и частво въ хивинскомъ оазисЪ, у городонь Ильялы, Ташаусь, Порсу, 
Казавать и даже Ходжейли и Кипчавъ, т. е. у самой Аму-дарьи, 
кочують чоудоры, совмфстно съ остальными абдальцами и игдыр- 
цами, а также съ бузачи и бурунчуками. Въ ХивЪ эти номады 
занимаютьъ степи между каналами, вдоль которыхъ тянутея узбек- 
свя пашни. 

в) Въ Хивиискомъ же оазись есть часть #094006», именно ку- 
чавъ-татары и байрамъ-шали, которые держался вблизи города 
Куня-Ургенча и по Лаудану, а также небольшое число зокленов», 
эрсари и кара-дашли, которые. кочуютъ ближе къ самой Аму-дарьЪ, 
у городовъ Ходжейли и Кипчака. Наконець, арбачи близъ Хивы, 

г) На Балханскомъ полуостров число туркменовъ очень неве- 
лико: обыкновенно 60 или 70 кибитокъ. За то въ Балханскихъ 
торахъ прежде держалось ихъ много, такъ что, со включешемъ 
полуострова Дарджи, острова Челекени и низошй бывшей Аму- 
дарьи, въ окрестностяхъ Салханскаго залива еще въ 1859 году 
можно было насчитать около 3,000 кибитокъ, принадлежавшихь къ 
родамъ и подродамъ есенли, опурджали, шейлть и мазтумь, эрсари, 
дервишь и икму-ходжюа. 

д) Кь юйу отъ залива Балханскаго, вдоль берега. моря до самой 
РЬви Кара-су на границ Персш, & вглубь страны по Атреку и 
Гюргени версть на сто и болфе, живуть юмуды, у которыхъ мноме 
аулы имфють уже постоянный мфста, напримфръ у Зеленаго бугра 
50 кибитокь въ ЧикишлярЪ, 15 версть сфверн%е ТГассалъ-кули, 
200 кибитовъ, на Атрекз, версть 20’ оть устья, 800, кибитокъ, у 
залива Гассатъ-Кули 300 кибитокъ, у Серебрянаго бугра 500киби- 
токъ, у Кара-Сенгира, противь Ашуръ-аде, 300 кибптокъ. У мно: 
тихъ 1омудовъ есть пашни, друме изъ нихъ рыболовы; но вс 

30" 
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вообще никогда не ‘прочь’ пограбить въ персидскихь предфлахъ или 
на сосЪднемь мор%. Изъ 1омудовъ, раздзллющихся ‘на четыре ко- 
лЪна, ‘двадцаль девять подродовь и еще на множество другихь 
вЪтвей *), напболфе пзвЪстные и многочисленные суть джафарбам; 
атабаи, отрджюали и: акъ-туркмены. Среди ихь есть ‘нфеколько 
мелкихь родовъ, которые коренными турЕменами считаются за 
пришельцевъ или пр!емышей, какь, напримфрь, саккалы, кюсели, 
буркать кюрдъ, кудаджа и др. 

е) Вдоль сБвернаго склона горъ Кюрянъ-дата и Кепетъ-дага, 
до самыхь предзловь Мерви, живуть техе, ‘самые злые хищники 
во всей закасшйской степи. Они, въ генеалогическомь смысл, разд$- 
ляются на три главныя отдвлены: утомииь, бакши ‘м тахта- 
мышз, которые въ свою очередь дробятся на множество подро- 
довъ **). Такъ какъ главная масса текинцевъ держится вблизи 
торь и частво въ самыхь торахь, по ущельямь, то ‘у нихь здЪоь 
есть правильныя осЪдлости, которыхъ въ 1870 году, по распрос- 
нымъ свбдЪшямъ, было 59. Изъ нихь одно, какъ и про\Ия, укр®и- 
ленное, Кизылъ-Арватъ, ныв® оставлено хозяевами и. разрушено 
нами въ 1870 году. Въ числ остальныхь наибол$е важны Карызъ 
и Асхабатъ, резиденции двухь мелкихъ туркменскихь хановъ. Теке 
суть гроза степи; они предиримчивы и довольно храбры, & доступь 
къ нимъ очень труденъ, тавъ что наказаше ихъ за хищничество 
не всегда возможно какъ со стороны Хивы, т. е. съ сфвера, такъ 
и изъ Перш, съ юга. Хивинцы, впрочемъ, пытались однажды раз- 
тромить ихъ, но понесли огромныя потери отъ трудности похода 
черезь степь. Перйяне, конечно, и не пробовали пуститься въ по- 
добное предираятйе, хотя текинцы ежегодно производить’ у’нихь 
грабежи и похищаютъ людей для продажи въ неволю. Только въ 
послёднее время сдЪлать шатгь къ обузданю ‘теке, и на этоть 
разъ съ запада, нашими войсками, которыя дали урокъ хищникамъ, 
нанеся имъ большой уронъ при отбитш отъ укрзплешя Михайлов- 
скаго и потомъ раззоривь пхъь ‘собственное укрилеше Кизыль- 
Арватъ, въ 200 верстахъ ‘оть берега моря- 


*) Перечисаенных» у Галкина. 

**) По Галкину на 100. Но какъ у Вамбери, несмотря на малов чиедо (19) 
исчисленныхть подродовт, приведены назвазя, которыхь нфть у Галкина, то 
родословная послфдияго кажется сомнительною, тфмъ болфе, что въ ней пред- 
ставлены, какъ отдфльных труппы: Юсупь, Кара-Юсупь и Акъ-Юсупь; Куптурь, 
Авл-Кувгуръ, Кара-Кунгурь, Кюкча, Ахл-Кюкча, Кара-Кюквча и Еръ-Кюкча; родь 
Багиы названь два раза. 
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ж) Гоклены — самое мирное и цивилизованное поколфв!е турк- 
меновъ; живеть по верхнимъ частямъ Гюргени и Атрека, гдЪ зани- 
мается ‘земледфлемъ, скотоводствомь и садоводствомъ, Оно счи- 
тается въ подданствь у Перс и состоитъ ‘изъ десяти отдзлевй 
и почти 60 подродовъ. Отдфления суть *): Чакыръ, Бегдлы, Кара- 
Балканъ, Кырыкъ, Баяндырь, Геркесъ, Янганъ, Сенгринъ и Ай- 
Лервиить. 

а) Салоры — самые южные изъ туркменовъ, живушще по Мурхабу, 
невдалекЪ оть Герата. Вамбери считаеть ихъ самымъ древнимъ 
изъ всвхь туркменскихь племенъ, отличившимся храбростйо уже 
во времена арабскихъ завоеван, Еще недавно они имли хорошую 
осфллость въ тородЪ Мерви; ‘но’ теперь вражда съ теке ослабила, 
ихъ. Родъ этотъ распадается на’ три отд®лен!я: Ялавадаь, Кара- 
манъ, Ала-Аелеги и 11 подродовъ. 

п) Сарыки— тоже славятся‘ храбростью и тоже уменьшились въ 
числ оть вражды съ сосфдями. Они кочуютъ по низовьямъ Мурха- 
ба’и занимаются грабежомъ каравановъ между Хивой и Гератомъ. 
Вамбери насчитываеть ихъ пять отдфлен!й: Хорасанлы, Бираджъ, 
Сохты, Алаша, Герзеги п 21 полуродъ. 

7) Еще восточн%е, къ сторон Андкуя, живутъ кара-иуркмены, 
или сакары, самый малочисленный изъ главныхъ туркменскихъ ро- 
довъ п весьма хищный. 

к) Сфверн%е пхъ п сарыковъ, вдоль берега Аму-дарьи, оть 
Чарджуя до Балха, кочуютъ эрсари, одинъ изъ многочисленныхь 
и сравнительно мирныхь родовъ. Вамбери говорит, что они разд- 
ляются на 20 подродовъ, а Галкинъ считаеть четыре отдфлешя и 
16 полуродовъ. Они подданные бухарскато эмира. 

Таковы важнфИЙшя подробности о составз и распредвлент 
туркменскаго народа. Изъ нихъь уже видно отчасти и сощяльно- 
политическое устройство, быть и нравы туркменовъ; но для бли- 
жайшаго ознакомленя съ ними необходимо еще присовокупить 
слдующее. 

Политический строй и народное единство. За исключешемъ 
токленовъ и эрсари, числящихся въ боле пли менфе фиктивномъ 
подданствь Перси и Бухары, небольшого числа мангышлавскихь 


*) По Вамбери; по Боде только 9, а по Галкиву даже 7. Но послёдийй при- 
водить доб класификалн по 7 колфиъ, изъ которыхь каждая заключаеть въ се6% 
новыя имена, @ потому гажется сомнительнов. 
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туркмоповь; платящихь подати намь, и немногихь обитателей хи- 
винскаго оазиса, подвластныхь повелителю” Ховарезма, вез осталь- 
ные туркмены зполн независимы и, въ придачу, не имфють ника- 
кого собственнаго правительства, такъ что страну пхъ, по’ спра= 
ведливости, можно назвать царствомъ своеволя. Только’ богатство, 
способности и особенно ловкость въ набфгахъ п грабежахъ достав- 
ляють у нихь вйяше нзкоторымъ личностямъ, обыкновенно. назы- 
ваемымъ ‘аксакалами, & пногда даже  величающихьъ себя ханами. 
Впрочемъ, эти старшины или’ правители отдЪльныхЪ родовъ, подро- 
донъ и ауловъ терпятся и уважаются народомъ лишь до тВхъ поръ, 
пока. воздерживаются оть чрезмрныхь требованй и непрятныхь 
распоряжений, а затЪыъ, по собственнымъ словамъ туркменовъ, 
они — ‹пародъ безъ головы, которая и ненужна, ибо всяый самь 
себЪ господинъ». Вливе аксакаловь такъ ничтожно, что самыл 
торжественных, общая, данныя ими оть имени народа людямъ 
постороннимь, ничего не значатъ, если каждый изъ подвфдометвен- 
пыхъ имЪ ‘пе видить личной выгоды въ исполнеши даннаго ‘0бЪ- 
щанйя. 

Связующею цзиью между отдфльными туркменскими аулами и 
родами служалть предане объ общемъ пронсхождени, общие лзыкъ, 
релимя п. обычая. Каждый туркменъ съ дЪтетва знаегь къ. какому 
роду, отлфленшю и подроду принадлежитъ онъ и чфиъ его сородичи 
прославились въ цфломъ народф. Каждый признаетъ, во взапмныхъ 
отношенмяхъ, господство одного обычая — деба. Вез в\фрягь въ 
одинъ коранъ, по сунитскому толку, и уважають людей посватив- 
шихъ себя релими, т. е. муллъ, ходжей и дервишей. 

Отношеня къ иностринцимь. Иностранець вообще — законная 
жертва въ глазахъ туркменовъ, и если онъ кажется имъ довольно 
богатымъ и беззащитнымъ, то участь ого— быть ограбленнымь. Ину- 
странець-хриспанинъ есть, кром того, невфрный, гяуръ, котораго 
притфенять разрзшаеть корана, пришедиййел въ этомь случа какъ 
разъ по нравственному уровню своихъ почитателей. Шитъ — за= 
конный, въ глазахъ туркмена, празь для обращеня въ рабство, 
хотя п сами суниты не изъяты отъ опасности подвергнуться тому 
же несчасто. По вефмъ этимъ причинамъ нигдё личная безопас- 
мость чужеземцевъ такъ мало не гарантирована, какъ въ Туркме- 
ни. Въ тбхъ случаяхь, когда туркмены не могуть ограбить чуже- 
земпа, они стараются взять съ него какъ можно болфе денег при 
торгова$, или выпросить побольше подарковъ, или, наконець, обо- 
красть его. Уважешемь пользуются лишь т иностранцы, которые 
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сильны, хоропо вооружены’ и оконены, т.е. способны внушать къ 
‘себБ страхъ. Соотвтственно этому, туркмены съ нЪкоторымъ  по- | 
чттенемъ относятся только’ къ русскимъ *); хивинцевъ’ же они не 
любять, ‘а пербянъ презирають, не упуская притомъ ни ‘одного | 
удобнаго случая ограбить или обокрасть тВхь и другихь. Съ кир- 
гизами у нихъ тоже’ отношеня «непраязненныя” Что касается до 
политической покорности нЪкоторыхь туркменскимь родовъ’ сос*- 
дямъ, то она, вообще говоря, ‘очень слаба. Наши’ мангышлажске 
туркмены платять ‘небольшой ‘кибиточный сборъ (1 руб. 50 коп. | 
съ юрты), довольно послушны передъь начальствомъ, ‘если’ прика- 
залия его не’прямо противны ихъ пнтересамъ; ‘но въ смысл под- 
данныхъ весьма ‘ненадежны. Гоклены ие лучпие подданные Ирана, 
и если бы не перепдекое укрфплене, построеное среди ихъ земель, | 
и ‘не вражда съ сосфлями, теке и 1омудами, заставляющая ихъ 
держаться” Перс, то‘они были бы столько же грозою ея, какъи 
послёдте два рода. Эрсари, повидимому, н®сколько сильнфе про- 
чихъ подчинены влян1ю своего офищяльнаго владыки, бухарскато 
эмира; но это вляве распространяется лишь на ближайция къ 
Аму-дарьВ мЪстности. Что до хивинскихъ. туркменовъ, то они хотя 
подданные этого ханства, но слишкомъ опасные, для страны, какъ 
показали неоднократныя ихъ возмущеная, причемъ самая верховная .. 
власть надъ Ховарезмомъ не разъ переходила въ руки кочевыхъ 
варваровъ, За 10 и хивинцы относятся въ нимъ очень строго, и 
подвластные хану тукмены, а также и всВ приходящие туркменсяе 
торговцы, обложены высокими сборами въ пользу ханской казны. 
Нерфдко впрочемъ Хива зацскиваеть у туркменовъ, направляя 
ихъ на своихъь непр/ятелей, и во всикомь случаз туркмены въ 
Хивинскомь ханств люди почти свои, съ которыми имЪются 
домашие счеты, такъ какъ они покупають избытки хивинскаго 
земледвмя и рукодфльной промышленности. Съ появлешемъ рус- 
скихъ въ закасшискихь степяхъ, хивинскШ ханъ особенно 32бо- 
тился привязаль къ себ и возстановить противу насъ 10му- 
довь, теке п другихь туркменовь, впрочемъ безъ большого 
успвха. и, 
'Экономимесков состояне страньи Говоря о естественныхь про- 
изведещихь Туркменш, мы упоминали о экономическомъ ея‘состоя- 
ни; которое по справедливости можно назвать крайнею!'б®дностью. . 


3*) Подробности объ отпошошихь туркменовь къ Росейт, какъ экономиче- 
скихъ, тавъ и политическихь, см. иже, 


Вь самомъ дфаЪ. все имущество туркмена обыкновенно слагается: 
1) изъ войлочной юрты или кибитки, сь нЪфсколькими  кошмами 
для постиакл; 9) изъ дешевой одежды и посуды (котловъ, чайни- 
ховь и чашек), легко укладываемыхь и перевозимыхъ на выюкЪ; 
3) изъ верблюда или двухъ верблюдовъ для перевозки веего этого; 
4) изъ лошади или двухъ лошадей для №зды самому хозянну семьи, 
п 5) изь нфскольвихь барановь съ грубою шерстью, безъ курдюка. 
У земледфльцевь къ этому присоединяется н$еколько плохихъ 
земледфльчесвихь оруд!й, по въ такомъ случа обыкновенно уже 
нЪгь верблюдовъ. Вся же стоимость имущества кочевой туркменской 
семьи, среднимъ числомъ, не превосходить какихъ-нибудь 200 — 
220 рублей, п только прибрежные рыболовы имфють иногда лодки 
большей стоимости. Но въ замбнъ того у вихъ, почти вовсе н%ть 
скота. Вол№е зажиточны земледльцы тамъ, гдф есть хорошее оро- 
шеше, цапримВрь, на Гюргени, гд бываютъ урожаи самъ 50—60; 
но и здЪеь трудь пахаря р$дко окупается, не смотря на слёдую- 
ия. цфны: 


пудъ риса: 1... ИТ руб. == коп. 
> ииеницы: ‘и, — 10 ъь 
> Ичня" и, ее 


Что до тортовли съ иностранцами, то, за исвлючешемъ нефти, 
соли и рыбы, добываемыхь у береговъ Касийскаго моря, да арга- 
маковъ п кое-какого другого скота, разводимыхъ внутри степи, 
туркмены ничего не имфютъ на продажу *). Поэтому, такъ назы- 
ваемые ‹вилы на торговлю съ ними› суть болфе пли менфе мечта, 
людей пезнакомыхъ съ дёломъ п ‘увлекающихся скоре . полити- 
ческими, чЪмъ экономическими соображенями. Въ самомъ д®лЪ, 
размфры вывозной турвменской торговли па Касшйскомь морЪ 
ограничилаются: 


Нефтью, въ количеств, . . . . 125,000 пуд. на 40,000 руб, 
Солью › › назло ла 0050005. >. 85,000 › 
Рыбою  › 2 ее чала 4003 000; 2 > 500,000 › 


Привозлтел ме къ нимъ тлавнымъ образомь мануфактурные 
товары, весьма дорого цфнимые торговцами; которые очень мало- 
численны, и потому не внають конкуренщи. Оть насъ нлутъ болфе 
всего ‘металлическая издфлия (посуда; ножи) и ткани; изъ Персей 


*) Ничтожиое количество шелку и хлопчатой буматн можеть быть оставлено 
безь внима. ^ 
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ковры, рисъ, дерево на лодки и самыя’ лодки *); изъ Хивы одежда 
и хльбь. Торговыл выгоды туркменовь оть промысловъ на Касшй- 
скомь морЪ годъ отъ-году падаютъ, ибо рыболовство вее ‘боле 
и боле сосредогочивается ‘въ рукахъ палиихь промышлениковъ, 
которые теперь стремятся захватить въ свопоруки и нефтяной 
промысел. й . . к 
Умственное ш нравственное ‘развитие. Туркмены ‘не’ лишены 
способностей; но эти способности направлены у нихъ’ на самыл 
недостойныя дфла: на’ трабежь, воровство ‘и метительность; и, 
несмотря на то, что туркмены довольно ‘усердные почитатели муллъ 
и корана, это не смятчаеть ихъ нравственности. Въ’ уметвенномъ 
отношеши народъ совершенно невфжествень; лишь нЪкоторые изъ 
боле зажиточныхь и развитыхь старшинъ — какъ, напримфръ, 
бывиий на Челекени Валу-ага— понимають пользу обучешя юно- 
шества; но. примфру этому рЪдко кто сльдуеть. Оть того туркмены 
остаются погруженными, въ различныя суевЪфря, которыя иначене 
могуть быть разеВяны, какъ спЪтомъ науки. , 
Въ нравственномъ’ отношени, при военно-политичёскомь ВЗГляДЪ 
на турюменовъ, особеннаго вниманя заслуживаеть” существующий 
у нихь обычай родовой“ мести, который служить’ источникомь 
постоянныхь  междоусобй. Но туркмены имбють въ `этомъ случа 
ибеколько иных правила, чмъ, напримВръ, кавказсые горцы. У 
вихь убйца нерфдко наказывается лить т мъ, что бываетъ‘изгнанъ 
изъ рода; но тогда ему уже нфть пристанища ниглё п 'оставтея 
одинокое’ бродяжничество по степи, кажь человфку, «на ‘которомъ 
есть кровь». Само’ собою разумфетёя, что смерть, причиненная 
чужестранцу” вовремя набёга (аламана), ‘не считается ‘убйствомть 
и даже, напротивъ, даеть право’ на’уважен:е сородичей. 
Вооружеше м тактика туркменовз. Каждый туркмень иметь 
пику и саблю; мноме, сверхъ того, обладають огнестр®льнымъ 
оружйемъ, конечно плохого качества; всё они дЁйствуюгь вф бою 
на конф. Такъ какъ случаи столкнопевя съ непр!ятелемь предетав- 
ляются почти лишь во время набфговь и ‚грабежей, то первое 
достоинство туркменскаго всадника есть неутомимость его лошади 
и выносливость его самого, Въ этомъ отношени туркмены и не 
`оставляютъ ничего ‘желать, ибо нерфдко переносятся на’ сотни 
‹ у ек | 


*) Число’ додокь у прикасшйекихь ‘туркменойь достигаетв ло 500; изъ нихъ 
иныл могу1ъ поднимать по’ 1,000 пуховъ груза. } 
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версть по степи совершенно’ голодной. ЗатВмь, какъ вов азлатиы, 
они чрезвычайно пылки и отважны ири’ первомь’ матиск® на 
неприятеля; но когда видять, что дЪло илохо, то спвшать уходить, 
не считая позоромь бфгства отъ неравнаго’ противника. Никакой 
особой тактики у нихъ нЪтъ, за исключенемь правила осторожности, 
состолщато въ высылкз передовыхь всадниковь для развфдокъ. 
Когда непрятель отыскань и окажется по силамъ, туркменская 
толпа бросается на него безъ всякаго порядка и ‘строя, стараяеь 
‘добраться до обоза, гдё бы можно было пограбить. Сражеше’ съ 
туркменами не можеть тянуться долго: въ случа успбха, они 
немедленно  разбитыхь неприятелей беруть въ плЁнъ, а имущество 
ихъ трабять; въ случаз же неудачи си шаль ускакать и разевяться. 
Хорошая: стойкая пфхота, съ нарёзнымь оруяйежь и съ небольшим 
чиеломъ пушекъ или ракегь, которыя производятьъ на’ ‘номадовъ 
огромное моральное дйстве, есть лучший противу нихъ родъ войска. 
Кавалер!я же р$дко можеть имЪфть серьезный ‘успВхъ, разв если 
нападетъ врасплохъ на аулы. При отрядахъ хоть (ея достаточно 
имть лишь такое число, какое необходимо нужно’ для разъЪздовъ 
и прикрыт верблюдовъ; излишие кавалеристы только’ отягощали 
бы отрядъ или караванъ перевозкою продовольств!я для лошадей, 
ибо въ большей части туркменскихь степей его вовсе ифть: 

КрЬпостцы туркменовт-теке суть обыкновенные, азятсв!е квад- 
раты съ туръ-бастонами и ириворотными башнями. изъ глины и 
часто, изъ камня. Въ строгомъ смыслф, он могли бы выдержи- 
вать довольно долгую осаду п особенно противиться штурму, ибо 
имфють хоропия профили; но`какъ туркмены рёдко владфютъ до- 
статочными запасами продовольств!и, пороху и снарядовъ; и очень 
боятся артиллерскато огня, то, разумЗется, нфсколькихь часовъ 
достаточно, чтобы взять самую врёикую нхъ твердыню безъ всякой 
почти потери. Крфпостца Кизылъ-Арвать, имфвшая въ окружности 
около 1,000 шагов, была оставлена текинцами даже прежде под- 
хода къ ней нашего отряда въ 1870 году: такъ туркмены были 
ув\рены въ ея несостоятельности передъ нашим оружемъ. 

Все друмя сторойы туркменскаго быта, не имя прямого отно- 
шения въ оцёнкВ ихъ политическаго и военнато значения, злЪеь 
могуть быть опущены, тёмъ болфе, что, по самому свойству степ- 
ной жизни, он почти тф же, что у киргизовь и у другихъ но- 
мадовь Средней Азии. 

Персяне находятся въ значительномъ числВ во всфхъ туркмен- 
скихъ вулахъ въ качествв плВнниковъ, иногда ожидающихь вы- 
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купца или продажи, иногда обращенныхь въ безповоротное, рябетво, 
Ежегодно’ изъ Хорасана и ‚окрестностей `Астрабада ‘уводится въ 
илфиь хищниками, особливо 1омудами, теке. и’ салорами ‘несколько 
соть, & можеть быть и тысячъ персбякь, которыхъ еще захвалы- 
раютъ у береговь Касшйскаго моря. Участь ихъ самая печальная; 
ТЪ, воторыхь нельзя сбыть въ Хиву, тдЪ иногда пфиность 
персидскаго’ ‘раба (кизылъ-баша) падала до ‚25 ‹ рублей сере- 
бромъ, остаются въ ‘кочевкахь ддя разныхь яжелыхь ‘работь. 
И если ихъ. назначають быть пастухами, то подрзывають. имъ 
сухожилия у пятокъ, для. предупреждения. побЪга.› Плфнвые, пер- 
сне встрЬчаются п на рыбныхь ловляхьъ у Гассалиь-кули, въ Хи- 
винскомь ‘залив ои проч., а также на разработках нефти и соли 
на остров Челекени, и не всегда. желаютъ возвратиться домой сь 
этихь промысловъ, вЪроятно по причин» тягостиыхь условй жизни 
въ самой Перси. 

“Русске! въ’ настолщее, время. находятся въ’ трехь пунктахъ 
западнаго приброжья Туркмеши,, именио; въ форт „Алекеандров- 
скомъ, въ КрасповодскЪ и на Ашуръ-аде. Слфдующий обзоръ 
показываеть порядокъ г ихь водвореня на. восточном берегу 
Кастл п: отношен А кль туркменскому. населению. 

Роса вступила въ, сношеня съ туркменами при Негр Велиз . 
вомъ. Еще въ 1713 году они ‘предлагали, свое содЪйствие къ ‘овла- 
дЪшю землями по Аму-дарьЪ, гдЪ, какъ извъстно, Петръ ‘надзялся 
найдти, золото. ‹Векорф потомъ валмыцй ханъ Аюкъ, покоризиий 
перед: тм туркменовъ, силою, принялъ даже‘ подданство” Росеи, 
и эго, много. содфйствовало успфху первыхъ предирятйй князя Бе- 
ковича-Черкасскато на восточномь берегу Каспшёйскато моря, гдЪ 
онъ построил’ двЪ врЬцости: ‚у `Александръ-бая в на’ Красновод- 
ской ‘косз. Туркмены содфйствовали учреждению этихъ первыхъ 
русскихьъ. посдлешй на ихъ земль, доставляли Бековичу. перевозоч- 
ныл средства и проч.; но посл несчастнато похода подъ Хиву 
(1717) объ крфпостцы были нами оставлены. 

Вь 1145 году туркмены снова искали русскаго подданства, Де- 
путаты отъ шести поколЪнйЙ ихъ; кочевавиихь. на, МантышалакЪ, 
прЁзжали въ Петербургь съ этою ифлью, причемъ. просили объ 
основанш среди ихъ русскаго укрфиленя. Но’ просьба осталась 
безь постВдетвй, ибо въ то же время `турвмены ‘разграбили одно 
изъ наптихь судовъ, возившихь въ нимъ съфстные ипранасы. 

Въ 1767 году, по. поводу. возобноваевя мысли о’ подданствЪ 
туркменовьси о занят › какого. нибудь пункта. на восточномь бе- 
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регу Касшя, ‘были разсужденя въ коллеми иностранныхь дфлъ, 
которая пришла къ слёдующимь достопамятнымь заключенямь: 
«для Росаи нЪть ‘никакой выгоды принимать туркменовъ подъ 
свое покровительство, тыъ менЪфе считать ихъ своими подданными; 
ибо народъ сей, оть природы див ‘и хищный, подъ видомъ под- 
данства, ищеть только пособя въ жизненныхь потребностяхъ. 
НЪть никакого ‘способа завести съ ними благоустроенную торговлю, 
ибо они вмфняють себф въ забаву трабить и убивать купцовъ или 
обращать ихъ въ тяжкую неволю. Единственнымъ ередствомъ къ 
покоренйю этого буйнаго народа было бы построеше крЪпости гд% 
нибудь на берегу Касшйскаго моря. Но дфланныя съ 1744 года 
безусиВшно ‘неоднократныя розыскавя удобнато къ ‘тому м%ета, 
величайшия затруднешя, которыя противопоставляли имъ туркме- 
ны, и наконець сьфдфыял, сообщенныя въ послднее время инже- 
неромь Ладыженскимъ, показывають, что недостатокъ въ вод 
по всему восточному берегу Касшйекаго моря служить’ неодоли- 
мым» препятстемъ къ заведено и существованию тамъ’ русскаго 
уврёпленя». р 

Въ 1798 году мантышлаксве туркмены вновь просили о по- 

строени у нихъ укр$иленнаго склада товаровъ, именно на Тюпъ- 
< КараганВ; но хотя просьба ихъ была поддержана астраханскимъ 
губернаторомь Аршеневскимь, однако дЪло осталось безъ по- 
слАдствйЙ. 

Въ 1802 году они повторили свое ходатайство и сами объ- 
явили себя подданными Росси: Поэтому, наконець, дана была 16-го 
мая 18053 года высочайшая грамата поколнпю. Абдала о принятия 
его подъ покровительство русской державы. А вслёдь за тёмъ 
тлавнокомандующему въ Грузи, князю Цищанову, предложено раз- 
смотрфть: какимъ образомъ просимое мантышлакцами укрфилеше 
можеть быть сооружено, какого рода оно должно быть и какой 
тарнизонъ нужно будеть держать въ немъ? По разсмотрёни“об- 
стоятельствъ, приказано было представить проект и смЪту, всл$д- 
стме чего быль командирован на восточный берегь Касшя инже- 
неръ-поручикь Лашкаревь, а потомъ предполагаль съФздить туда 
и самъ квязь Цищановъ. Но какъ онъ этого не усифлъ едлать, 
то дЪло было поручено генераль-майору Фелькерзаму, который на- 
шеть, что укрБилешя слёдуеть воздвигнуть на устьяхъ Эмбы и 
на Тюпьъ-Караган, для чего потребовалось бы 250,000 рублей 
ассигнащями. Въ 1808 году’ новому плавнокомандующему въ Грузи, 
графу Гудовичу, дано было повелёИе исполнить это, но ‘время 
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основан! фортовъ предоставлено ему ‘выбрать по’ усмотрьнию, с0- 
ображаясь съ обстоятельствами: 

Въ 1811 году прИзжала въ Леграхань депутащя оть. чаудо- 
ройъ, которые, въ числ 2,300 семействъ, просили о принятилихт 
въ подданство Россш съ дозволешемъ поселиться въ астраханскихь 
стеняхъ. Такую же просьбу принесли велёдъ за тВмъ и еще 3,600 
семействь туркменовъ разныхь родовъ; но какъ они боялись ‘пе- 
рекочевывать черезъ теперенийя земли адаевскихь киргизовь и 
нужно было бы перевозить ихъ, со стадами, на корабляхь, то хо- 
датайство ‘осталось безъ послфдетвй, тЪфмъ боле, что сами про- 
сивиие векорв одумались и ‘стали желать лишь покровительства 
Росеш, но безь переселеня ‘на’ другую’ сторону моря: ‘Едва н%- 
скольно сотъ семействъ чаудорскихь и игдырскихь перебрались въ 
кавказо-астраханск!л степи: 

Въ 1813 тоду, во время войны нашей съ Пероею, иЪкто. Сул- 
танъ-ханъ присылать къ главнокомандующему въ Грузи, генералу 
Ртищеву, депуталовь, Гуссейнъ-хана и извфотнаго впослфдетви 
Кать-бека, съ увфдомлешемъ, что и туркмены ополчились на пер- 
<янъ и для ‘начала опустошили: ‘ве’ окрестности. Астрабада,.` Но. 
послы эти застали главнохомандующагог въ. гюлистанскомъ  лагер% 
въ то’ самое время, когда онъ  заключаль ‘мирный. договоръ съ 
Абуль-Гуссейнь-ханомъ, полномочнымь ‘иерсидекаго двора. Абуль- 
Гуссейвъ, зная, сколько туркмены, поддержанные Росаею; могуть 
быть опасны для его отечества, настаиваль, чтобы правительство 
наше не входнло съ ними ни въ кавя сношенйя» Тенералъ Ргу- 
щень на это согласился и, одаривъ прилично туркменских пословъ, 
отправиль ихь обратно. Народъ туркменсый, по свидЪтельству Му- 
равьева, быль очень огорченъ этою неудачею: 

Таковы были ‘отношеши Россш въ Туркмени въ течене. пер- 
ваго стольМя оть начала ихъ. Можно сказать, что, въ продолжене 
этихь ста лЬть, туркмены исключительно сами, и нерЪдко. какъ 
милости, добивались водворешя среди ихъ русскихъ, которые, съ 
одной стороны, ‘могли бы доставлять имъ все; чего не производить 
ихъ скудное отечество для продовольствия’ и одежды; & съ другой 
поддерживать среди ихъ порядок. силою’ своего нравственнаго 
авторитета. Теперь настаеть перодъ,' когдаз  напротивъ, русске 
ищуть ‘утвердиться па’ восточномъ берегу Касши; и боле или мене 
встрчають противудйстие туркменовъ. Первый шатгь въ’ этомъ 
смысл, вирочемь очень удачный, сдфлань быль генераломь Ермо- 
ловымь, который въ 1819 году’ отправить, ‚на восточный берегь 
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Касп/Йскаго ‘моря’ майора” Пономарева ‘и капитана Муравьева, пред 
писавъ первому завязать дружесвя спошеня съ прибрежными турк= 
менами, ао второму; кром® лого,/ проникнуть въ Хиву, чтобы овна- 
комиться ‘съ этой страной иосъ самой Туркмешей. Премъ, сдь+ 
ланный туркменами этимъ предстанителямь Росси, былъ очень дру 
жественный: Муравьевъ, спокойно перезхалъ два раза туркменскую 
степь ‘между’ Хивой и Балханскимь заливомъ, ин на возвратномт 
пути экспедищя ‘привезла съ собою въ Тифлис уполномоченнаго 
оть туркменовъ, Клать-бека, который снова принесь просьбу о при- 
нятИи ‘его довфрителей въ русское подданство. СоотвЪтетвенно та- 
кому’ благопралтному началу, правительство наше рёшилось осно- 
вать ‘прочную  осфдлость на восточномъ ‘берегу Касшя, и послан- 
ному туда’ въ 1821 тоду, тторично; Муравьеву вмёнено было въ 
обязанность выбрать удобный для укр®иленя пунктъ, а въ числ 
разныхь расходовъ ‘на экспедицио назначено 10,000 рублей на по- 
дарки' туркменамъ-омудамъ, ‘‹съ цфлью удержать ихъ въ благо- 
расположени къ Росс1и>. ь 

Муравьевъ ‘на’ этот разъ не только осмотрёль Балхансяй: 4+ 
ливъ, тд выбраль’ мфото для укрьпленя на Красноводской кос\, 
нон‘ проникъ въ Балхансюмя горы, которыя рекомендоваль какъ 
м®ствость ‘наиболфёе пригодную къ устройству обширнаго населен- 
нато пункта, гдф; по, мин ю его; со временемъ могли возникнуть 
обширныя сношеныя со всзми сосфдними туркменами. Но окрест+ 
ностей` Карабугаза и Кендерлинскаго залива. онъ, за позднимъ вре- 
мрнемъ тода; осмотрЪть не ‘успЪтъ. 

Сифнивиий Юрмолова генераль Паскевичъ, въ свою очередь, 
жехлальъ сближен!я съ туркменами; но на этоть разъ р8чь шла уже 
ие объ основами среди ихъ’ русскаго укрфилешя, котораго по- 
стройка и содержание, повидимому, найдены были ‘убыточными, а 
только ‚0бъ’‚открытш и утверждени торговыхь связей. Съ этою 
цВльюу въ 1830 году Ъздилъ къ туркменамъ есауль Лалаевъ, ко- 
торому' сначала поручено было, при содёйствш, Калть-бека, раз- 
узнать хорошенько положене туркменовъ, а потомъ, когда онъ 
донесъ, что у послЪднихь все благополучно, междоусобй  п\уть, 
пригласить: нЪсколькихъ туркменскихь старшинъ въ Тифлисъ,. для 
переговоровъ о торговлЪ. Кая оть всего этого были послЪдетвя — 
неизв стно, ибо’ и тграфъ Паскевичь скоро былъ отозваль съ 
Кавказа. 

Въ 1832 году оренбургекй военный губернатор, графъ. Сух- 
теленъ, снарядилъ экспедицию для ‘осмотра сЪверо-восточнаго при- 
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брежья  Касшйскаго моря; -гдф рыбные’ промыслы: наши требовали 
защиты, и гдВ предполагалось возможнымь завязать ‘торговыя связи: 
съ Хивою черезь Усть-Уртъ. Посл®дствтемь этой экспедищи было 
основаше ‘въ 1833 году укрпленя Ново-Александровекаго у са- 
маго‘выхода изъ’ залива Мертвый-Култукъ въ Каспийское море. 
Это быль первый осфдлый ‘пункть нашь на восточном берегу 
Касша, хотя ещесне въ Туркмени; но опыть. не совеВмъ удачный, 
потому ‘что мфетность для укрФиления была выбрана’ дурно. 'Во- 
первыхъ, она’‘была, весьма нездорова, тавъ. что, смертность въ вой- 
скахъ гарнизона скоро приняла угрожающие размфры; ‘во-вторыхь; 
соефднею. страною быдъ безплодный Усть-Уртъ, который не’только 
самтъ по’ себф вичего. не производить, но’ и’ препятствуеть с00б- 
щешямь съ странами плодородными, изъ какихъ, вирочемь, во 
всей арало-касшйской мЪетности лишь одна Хива заслуживаеть 
такого, наявалия. Вътретьихь, порть укрЪпленя, быль так мелко- 
водент, ‘что ‘большя. морскя суда должны, были! останавливаться 
за нфсколько ‘десятковъ версть н перегружать ‘все привезенное сна- 
чала на косныя. лодки, а потомъь даже на мелк!е. челноки; чтобы 
поднести кт, берегу. › Велвдетве этого, въ 1835 году, снаряжена 
была новая экспедищя для точийнаго изелфдованя всего. восточ- 
наго берега, Касшйеваго моря, оть.самаго. Астрабадскаго залива 
до Тюшь-Карагана. Въ эвспедищи этой, подъ начальствомь Каре- 
лина,. принялъ ‘участе капитанъ Бларамбергъ, который и’ соста- 
вилъ подробное описане вефхъ зам чалельныхь мЪстностей, турк- 
менскаго ‘берега: осгрововъ, заливовъ, гор и проч. Въ то же время 
Карелинымъ! положения основашя для торговли. съ туркменами: я 
собраны свфдйя о производительности ‘ихъ, страны. Велфдетые 
происковъ, одного астраханскаго перйянина, Миръ-Багирова, рыб- 
ныя ловли у юго-восточнаго берега Касшйскало моря были имъ 
совершенно мононолизированы, къ большому ущербу и туркменовъ, 
и русскихь промышленниковь. Каролинъ выдвинуль одного изъ 
послднихъ, Герасимова, и поставилъ туркменовъ вообще въ болье 
близвйн связи съ русскими, несмотря на противодЪйотве, въ, этомь 
отношении, астраханокаго губернскаго начальства, покровительство- 
вавшаго Мирь-Багирову. Въ смыслЪ отыскавя пункта, удобнаго 
для оседлости, экспедишею было дознано, что сколько-нибудь 
удобными можно признать, за исключенемъ принадлежащаго, Перси 
залива Астрабадснаго, лишь Серебряный бугоръ, островь Огурчии- 
ск, заливъ Балханскй и Тюпь-Караганф. . 
Въ 1837 году снова явилась въ укрёилене Ново-Александров- 
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ское депутащя оть туркменовъ съ тремя’ просьбами “о защит и 
покровительств%, причемъ просители заявляли, что они уже съ 1710 
года считають. себя‘ русскими подданными, но постоянно находятся 
въ зависимости оть Хивы и териять отъ нея притфснешя. Въ 1840 
тоду того ‘же покровительства Росси пожелали 1омуды, несмотря 
на то, что весьма ваятельный у нихъ Кать-ага былъ незадолго 
передъ тфмъ возведень въ ханы персидекимь шахомъ. "Наконец, 
въ 1856 году туркмены изъ окрестностей Александръ-бая  хода- 
тайствовали объ основани у нихь укрфпленнаго пункта, который 
сами вызывались построить: перенесене въ 1846 тоду форта Ново- 
Александровскаго на Тюпъ-Караханъ, велфдстве чего водворилось 
относительно спокойстйе на МангышлыкВ, очевидно служило имъ 
къ тому поводомъ. 

Въ 1858 году правительство подвергло вопросъ о заселении вос- 
точнаго берега Касшйскаго моря всестороннему обсуждению, п какъ 
имфвицяся свфдфвя о стран, особливо о Балханскихь горахъ п о 
прибрежномъ населен, все еще казались недостаточными, то’ ръ- 
шено было отправить’ большую развЪдочную экспедицию; которая 
п состоялась въ’ 1859 тоду подъ начальствомъ полковника Данде- 
виля. Экспедищя эта, сфвернёе Балханскаго ‘залива, имфла пол- 
ный успфхь, т. е. къ имфвшимся прежде съемкамъ па Усть-УртЪ 
и МангышлакВ присоединила съемку Карабугаза и его окрестно- 
стей; но въ главномъ  пунктв, у залива Балханскаго; ‘она встр®- 
тила неудачу оть коварства туркменовъ, которые отогнали у пел 
выючный скотъ, вол®дстые чего не было возможности осмотрёть ° 
Балханскя горы и низовья пересохшей Аму-дарьи. Тмъ не ме- 
иЪфе, собранныя ею свёдЪзя послужили къ убфждешю правитель- 
ства, что единственный пункть въ южной половин Касшйскаго 
моря, тд можно основать осфдлость ‘въ землв туркменовъ, есть 
Красноводсый заливъ *), откуда ‘не трудно будетъ сноситьея и съ 
туркменами, и съ Росбею черезь Баву. Развие нашего’ рыболов- 
ства у туркменскихь береговь и внимане, которое въ послдые 
годы‘ прюбрьлв нефтяной промысель на Челекени, наконець вы- 
звали 'рёшимость на основан!е Красноводскаго укрФиленя, & ко- 
варное поведеше Хивы заставило даже поторопиться его построй- 


*) Карелинъ, въ 1835 тоду, полагаль, и съ обще-политической точки зрёии 
ие 'безь основана, что лучшимь мфстомъь для укрёпленя пужно считать Сере- 
брлный бугоръ, т. е. устье Гюргени. Туркмены въ 1869г, сами м его 
въ собственность, русских, подъ факторию и’ укрёилени: 
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кою и отправить экспедицию вмЪсто весны 1870 тода осенью 1869 
тода. Такъ зозникъ второй, а исторически пятый руссй осЪдлый 
пункть на восточномъ берегу Касшя. И кахъ всв прежня свзд- 
мя о Балханскихь горахъ заставляли считать, что  утверждеше 
здЪсь принеееть еще болфе пользы, чВмъ въ самомъ Краеноводск\, 
то песною 1870 года были, въ вид опыта, заняты Тапуь-Арваль 
съ двумя промежуточными пунктами: постомъ Михайловскимь п 
Мулла-кари. Осенью того же года мы уже на столько утвердились 
у залива Балханскаго, что быль сдфланъ походъ па востоктъ, за 
200 слишкомъ верстъ, въ землю тевинцевь, къ Кизыль-Арвалу, & 
въ слдующемъ году совершены дз рекогноспировки по паправ- 
лено къ Оары-Камышу. ЗатФмъ Балханскя горы, какъ ‘безилод- 
ныя и удаленныя отъ берега моря, были оставлены, аглавнымть 
мЪстопребываяемъ закасшйскаго военнаго отряда временно сдЪ- 
ланъ Чикишляръ, на устьё Атрека. Исподнивъ свое назначеше, 
т. в. послуживъ исходною точкою для н%сколькихь ‘рекогносциро- 
зокъ въ южной Туркмени, онъ однакоже быль оставленъ нами 
при начал хивинской экспедищи 1873 года. 

Таким образомъ, въ настоящее время, руссе стоять прочною 
ногою въ этихъ мЪстностяхь Туркмени: на Мангышлак, въ Крас- 
поводок (и на остров Ашуръ-аде, въ Астрабадскомь залив}. По- 
слЪдвяя мБстность хотя и лежить въ Пере, но иметь прямое 
отношене кь Туркменш, ибо цфль находящейся тузъ морской стаи- 
щи состонть въ прикрыт оть разбоевь туркменовъ всего юго- 
восточнаго берега КаспЙскаго моря. Зпачеше морской стапци па 
Ашуръ-аде таково, что безь билета оть начальника оной ни одна 
туркменскал лодка не смЪетъ появиться ва рыбные промыслы, а 
тЬмъ менЪе прдти въ Астрабадекай заливъ для торговли съ пер- 
сянами. Если морской разбой пе вилон% еще прекращенъ у ‘бере- 
говъ Туркмеши, то главная причина тому камыш, покрывающие 
взморье у низовй Кара-су, Гюргени и въ Тассанъ-кули, гдё мел- 
ыя хищническая лодки могутъ скрываться совершенно оть взоровь 
отыскивающихь ихь парусныхь и тгребныхь судовъ. 

Что касается до вмяшя, которое оказывалоть руссмя освдлости 
въ Туркмеши на’ея населоне, то о немъ можно, сказать сл®дую- 
щее. Форте Александровский съ ложащею близъ его станицею Ни- 
колаввскою (въ которой есть 240 душъ) представляет: рыболовную 
станцию и рынокъ для торговли съ  киргизами Мангышлакскаго 
приставства. Въ 1872 году обороты вго’по отпуску превосходили 
350,000 рублей, изъ’ которыхь ‘три’ четверти составляль вывозЪ 
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рыбъ, кожь, каменнаго угля и пр. въ Астрахань; по привозу птогь 
цьнностей достигаль до’ той же цифры 350,000 руб,, и это были 
превмущественно мука, красный товаръ, посуда, и т.д. до сЪна, 
соломы и дровъ. Форть служить мВстопребываиемьъ мангышлак- 
скато отряда, который отъ времени до времени высылаетуь, комазды 
въ собвднюю степь; но исходнымь пунктомъь для движения противъ 
Хивы, по отдаленности отъ ней, онъ служить ей не можеть, и въ 
1873 г. ему въ этомь смысл быль предиочтень Кеядерлинсый за- 
ливъ, гдф есть хорошая якорная стоянка и откуда до Хивы раз- 
столе меньше па цЪлыл 200 версть. 

Ерасноводскь существуетъ такъ недавно, что о его значеши для 
водворен!и русской гражданственности и политическаго вВяня въ 
Туркмени ничего иельзл сказать положительнаго. Олвдующия цафры 
изъ отчета агента министерства финансовъ за шесть мЪсяцевь 
1870—71 года могуть даль, впрочемтъ, нфкоторое понят1е о’ совре- 
менномъ торговомъ его значенш: 

Привезено для внутревняго употребления, т. е. не для вывозки 
къ Туркмению, а для продажи на’ мЪсть 


Сахару, чаю, свчей, мыла ‘и т. п. . . 5 15,000 р. 
Аршинныхь товаровь 5... 8860.» 
Винограднаго кавказекаго вина, о... 2,000. › 
Вина’ рубскато: о о А. 300 › 
Хбами т обес ох пивом бобы» 
Итого изъ Росси. . . 27,150 р. 

Изъ Перёи фруктовь . ....... 300 › 
Изъ Туркмеши: рыбы, дичи, арбузовъ. .. 570 › 
Всего. . . . 28,620 р. 

Вывезено: въ Персю соли РИ ея 
Вь Росс!ю: лисьихъ шкуръ, овчинъ, перьевь. 1,000 › 
Всего... 2,635 р. 


Провезено: 

Изъ Хивы въ Россо, шелковыхъ продуктовь 3,000 р. 
Ивь Астрахани въ Хиву, мануфактурн. товар. — 1,000 › 
Кромф того, на сосфдый островь Чедекень, 

за то же время, съ оклября 1870 года по 

‘маргь 1871 года, привезено разныхъ то- 

варов: аршинныхь, хлЬбныхъ и другихь. 5,000 › 
.А съ Челекени привезено въ Красновод. нефти 225. › 


Весь торговый обороть м$стности. . 46,000 р. 
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Производствомъ внутренней торговли’ занимались тринадцать | 
торгопцевь и при’ нихъ ‘шестнадцать приказчиковь. Къ веснё | 
1871 тода они‘всЪ почти имфли постоянныя помфщен!я изъ сыр- | 
цовато кирпича или изъ досовъ, Но, кромф торговли рыбой и 
мЪхами, вся остальная имфла цфлью снабжеше войскъ. Одинъ кра- 
споводекй торговець, ‘впрочемъ, Фздилъ для закупки птичьихъ 
первевъ п шкуръ на Гюргень, а другой основаль въ самомъ Кра- | 
сноводск. заводь для выдВлки керосина изъ челекенской нефти, 
добываемой и’ привозимой туркменами. Красноводскъ въ настоящее 
время состоить изъ укрплемя и форштата, въ которомъ, между 
прочимъ; находится мечеть. 

Объ Ациурз-аде можно сказать, что онъ имфетъ для Туркменши 
значене только наблюдательнаго поста. Торговое же его значене 
держится, главнымьъ образомъ, на спошеняхъ съ Персйею. Впро- 
чемъ и для русскаго рыболовства у туркменскихь береговъ это 
есть немаловажная’ станщя. 


Военный '9бзорз- 


Предъидущуе ‘изложене данпыхъь топографическихь, этногра- 
фических®, экономпческихъ и политическвихъ даетъ основаше при- 
нять слфдуюцще выводы, важные въ стратегическом ‘смысл: 

1) На всем протяжеши туркменскаго участка’ государственной 
нашей границы, мы имфемъ сзади себя принадлежалцее намъ море; 
а впереди, большею частью, безплодную и населенную `варзарскими 
номадами степь. Такимь образомъ, если первые наступательные 
шаги налии здфсь облегчены перевозкою ‘всего нужнаго по морю, 
то каждый послВдующий будеть все труднЪе и трудн%е, по’ м%рь 
углублешя въ степь; которая, въ строгомъ смыслЪ, на памяти исто- 
рии никогда и никзмъ не была покорена, по крайней мёр на 
продолжительное время ‘и прочно, Напротивъ, оборона береговой 
лини, по восточной: сторон Касшя, можеть быть 'очент, легка и 
не потребуеть особаго отягощеня государства расходами ни людей, 
пи денегъ. 

2) Съ признашемъ персидскимь владвшемъ земель на Гюргени 
и по лЪвому берегу Атрека, не остается во всей Туркменйт оазиса, 
который бы ‘могъ служить цёлью дЪйствиЙ, т. е. такою мФетностью, 
тдж бы можно было прочно утвердиться, завести поселеня и содер- 
жать мфстными средствами военную стлу, достаточную для удержа- 


| 
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ны въ полной покорности туркменовъ. Исключентемь, и то лишь 
въ весьма слабой‘степени; могутъ служить подгорья Кенетъ-дага, 
но только въ такомъ смиелф, какъ, напримфрь, горы Каратау въ 
зачуйской степи; т. е. вдоль ихъ возможны, безъ особыхь лишений 
дли войскЪ, кратковременные походы; особливо месною и осенью. 

3) Несмотря на значительную длину теперешней траницы, т.е. 
восточнато берега Касшйскаго моря, управлеше всфмн военными 
силами на ней; пока онЪ не удалились отъ моря, очень легко, и 
притомъ, по’ характеру страны, не требуеть ‘одной сильной цен- 
тральной ‘власти на мЪфстЪ, ибо общее паправлеше мелкимъ отря- 
дамъ и снабжеше ихъ всфмъ нужнымъ удобно можеть дфлаться 
властями, живущими по западную сторону моря, въ распорлжеши 
которыхъ ‘состоять всЪ запасы, личные и имущественные. Но впро- 
чемтъ, для избЪкаля проволочекь въ передач распоряженй, и 
особенно въ видахь соблюден единства въ характерв распоряже- 
м предъ лицомъ туркменовъ, было бы небезполезно имЪть одного 
общаго начальника закаспйской лини, съ центромъ управлешя въ 
Кендерли наи КрасноводскВ и съ подчинешемъ ему какъ сухопут- 
ныхь, такъ п морскахъ силъ, охраняющихь берегь, 

4) Отряды, находящеся въ настоящее время на восточномъ бо- 
регу’ Кастйскаго моря; принадлежать къ разнымьъ частямъ войск 
калказсваго округа. НЪть сомнфнйя, что ихъ слвдуеть какъ можно 
скорфе замЗнить мфФетпыми командами, отдЪльными оть ‘кавказ- 
скихъ полковъ. Это будеть рашюнально и въ административномъ, 
и въ боевомъ отношении, ибо характеръ войны, возможный. въ Турк- 
мени, совсбхь не тоть, что на Кавказ, и требуеть спещальнаго 
опыта и подготовки людей, такъ что по справедливости можно ска- 
заль, что, для этой войны пригоднфе оренбургеме и турвменск!е 
линейные битальоны, несмотря на то, что они.не имфють такой 
славной боевой опытности, какъ кавказская армя. 

5) Естественная бфдность закасшйскаго края не оставляеть со- 
мифния, что. мы никогда неовъ состояи будемъ держать въ пом 
большого числа войскъ; да эго ине нужно. При теперешнем со- 
стоянйи туркменовъ, дурно вооруженныхь, раздьленныхь на враж- 
дебные другъ другу роды и неспособныхь къ повиновенйю, при не- 
повможности соединения ихъовъ большл массы, не только полити- 
ческл, но, по недосталву’ продовольств/я, и въ собетвенно боевыя, 
намъ никогда не придется имЪть дфла съ очень большими скопи- 
щами, А если бы п пришлось, то тВмъ лучше для насъ, ибо побЪда 
была бы рышительнфе, Отрядъ въ 2,000 челов къ, съ артилдерею, 
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`безъ сомифшя, могь бы исходитьвею Туркмению ‘безнаказанно, если 
бы легко было доставать воду, топливо и кормь скоту ‘ма местах 
не возить съ собою продовольствя ‘на весь походь и ‘пе’ им®ть за- 
боты о верблюдахь, которыхъ собирать и’охранять составляеть не- 
мало труда: Что самыя обдуманныя“ предирятя въ туркменской: 
степи могуть’ бить’ парализованы недосталкомь’ верблюдов, ‘910 по- 
казалъ опыть 1871 года, когда только исключительных ‘обстолтель= 
ства дали возможность выйдти “изъ ‘затруднешя; Г 

6) Вь смыслЪ театра войны къ ‘сторон Хивы, туркменское по- 
граничное пространетво вообще’ можеть ‘быть ‘пазвано’ большимьу 
весьма трудно одолимымъ препятстыемь для’ нась’и очень’ силь- 
нымъ закрыемъ для хивинцевъ. Конечно; небольшой отрядъ ‘мо- 
жеть быть проведень черезъ степь до самой Хивы; какъ показать 
опыть настоящаго года; но такой отрядъ все же не можеть соста- 
вить самостоятельной экспедищи противъ Хивинскаго ханства, а 
только вспомогательную для войскъ 'Туркестанскаго ‘и Оренбург 
скаго края. Притомъ тоть же опыть 1873’ г. свидтельствуеть, что 
походъчерезь степи съ значительною  ‘массою’ войскЪ возможен 
лишь чрезъ Усть-Урть, оть залива Кендерлинскатоу ‘но не ‘чрезъ 
песчаные стеши оть Чикшиляра. На’ послЪдней ‘дорогЪ; сверхъ тру= 
дности добыть и охранять верблюдовъ, величайшая неудобства иред- 
сталляеть и самая почва, по’ которой ‘переходы въ выешей степени, 
затруднительны; а необходимость оставлять часть войскъ въ тылу, 
на, этацахь, можеть ослабить отрядъ до’ степени, ’ при ‘которой ‘на 
падене даже на туркменъ, сдфлается неблагоразумнымъ. р 

7) Перевозочныя средства въ Туркмени состоять изъ ‘верблю- 
довъ, лошадей п отчасти ословъ; они’ вообще малочисленнЪе, чм 
въ киргизскихь степях, и сборь-ихъ возможен только’ подъ усло- 
Шемъ хорошихь отношенй: съ туркменами. Воть почему небольшой 
верблюаий транспорть при войскахъ есть положительная необходи- 
мость. Иначе можно быть вынужденным для’ сбора’ верблюдовъ 
прибфиаль иногда къ мёрамъ грубо-насильственнымь, т. е. таким, 
которыл способны дискредитировать русское ‘имя во’ всей Турк+ 
мени, 

8) По ‘особенностямъ климата, крайне жаркаго ‘лВтомь п’ хо- 
Лодпаго зимою, войска, должны имфть особыя, лфтнюю и замнюю, 
ноходныя ‘одевды, Въ походЪ полезно имть портоновсше колодцы, 
и, въ составЪ продовольствия, непремфнно чай, не исключая, виро- 
чемтъь, особенно энмою и осенью, водку, во избфжаве вредныхь‘по-) | 
сафдетый отъ холодныхь ночей. Сушеное мясо и капуста, консервы | 
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въ жестянкахъ и вообще вс№ непортяшиеся припасы — первое услове 
во время походовъ по, Туркмеви. Къ нимъ нужно еще присоеди- 
нить овесъ, ячмень н прессованное. с№но для’ лошадей. 

9) По. дороговизн%, сооруженя какихъ бы ни было зланй во 
всфхь занятыхъ нами пунктахъ, весьма возможно замфнить значи- 
тельную часть ихъ войлочными кибитками мфстнаго туркменскато 
производства, или. привозимыми. изъ астраханекихь степей. 1 

Значительная часть этихъь заключенй ‘и выводовъ уже примЪ- 
нена къ дЬлу при занят разныхь мфстностей. на восточномь ^бе- 
регу Касшйскаго › моря; но нЪфкоторыяу повидимому, не вошли еще 
въ, общее убЪждеше. Слфдуюния кратюя свфдфзил о завастЯскихь 
отрядахъ покажуть, что именно схВлано въ видахь прочпаго утверж- 
ден!я нашего по ту сторону Касшя. 

Манипилакскй отрядь, изъ пфхоты и казаковъ, расположен 
въ форт Александровекомъ, гдф имфеть для жительства и скла- 
довъ постройки ‘изъ дерева и камил и откуда часть его ое 
черезъ Кендерли на Хиву. 

`Красноводский отрядь, ‘изъ! пхоты; артиллер!и, казаковъ ‘и са- 
перовъ, съ мастеровою’ и’ госпитальною ‘командами, находится въ 
КрасноводсвЪ; гдф имфеть правильныя помвщения въ укрЪплент. 

Морская станция на ‘островъ Ашурз-аде состоитъ изъ ряда по- 
строекъ; какъ. для’ жительства служащих п’торговцевъ, тажъ и для 
склада разныхъ предметовъ. ‘Есть ‘даже церковь. ‘Суда, несупия 
службу на станцуи, ‘обыкновенно, ‘стоять на рейд въ” юго-востоку 
отъ острова; ‘внутри Астрабадскаго ‘залива; мфсто для выгрузки, тд 
держался гребных суда, находится въ юго-восточной же части остро- 
ва: Состазь ‘крейсерской флотилии и комачдъ перемфнный. 

Вс эти военныя силы получають всякаго’ рода снабженя изъ 
Росейи; именно ‘изъ Астрахани, Петровска и Баку; при посредств% 
пароходовъ ‘общества’ «Кавказъ и МеркурЙ», съ которымъ-у пра- 
вительства есть контрактъ”о рейсахъ, о перевозной платф, о числ 
судовъ ит. д. Исключене ‘дфлается для иЪкоторыхъ предметов 
продбвольстыя ‘на Ашуръ-аде, которые добывають покупкою ‘на м%- 
стахъ въ Перси. Во вебхъ же пунктахь по восточному берегу 
Касийскаго моря, ‘сБвернЪе: Ашуръ-аде, м%стнаго только и есть, 
что мясо, преимущественно баранина, ‘да арбузы, а’зат®мъ все 
остальное, ‘не ‘исключая сфна и дровъ, привозится изъ Астрахани 
или съ Кавказа. Вел детв!е’ этого, ИИ отрядовъ обходится 
очень дорого; о 
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ПРИЛОЖЕНТЯ 


КЪ ОБЗОРУ ы 


РУССКО-АЗТАТСКИХЪ ГТРАНИЦЪ. 


1. Списки астрономическихь точекъ. 


На остров Сахалин%. 


Наблюдешя и вычислешя, произведенныя Крузенииперномь и Гор- 


неромь: 
1. Мысь Елисавета. . с... о. . 0649246, ш. 160°28' в, Ф, 
2. 2 Мая... № го сео 64165 у72150:64 0, 
3. „ Левенштернь. . -.. о. 54 8 5 1060 49 5 
4. „ Кловачевь ``. со 63 40. „ 160 44 я 
5. „ Головачеь .`. с. 6880 „ 159.81» 
6. „ Вюрть. ....- о. 6252 „. 160754 я 
7, тие. тс сс 62 88. „1160.60, 
8. „ Песчаный... .-.. 261 68 „ 160 50 я 
9. °„ Делиль-де-ля-Кройерь. . . . 51 0 „ 161380» 
10. °„ Ратмановь г... 00 48 я 161 30 „ 
Е орон НИ мы ОЛ 161 40 „ 
12. „ Беллинстаузень. ..... 4935 „ 162 2; 
18. Устье р. Пороввя. .... .. 4915 5 160 40 
14. Мысь Соймоновь ....... 48 626, 160.395 
156. °„’ Терпвнк, ‘. ооо 48.525; 1188 23 
16. О&в.-вост. край 'Гюленьей ‚. 4836 „ 16210 „5 
17. Юго-запад. „ у сео 48 ЯВ уеавних 
18, Мысъ Двяьримиль, о... с. 48721 › 160 28 „ 


1 


19. Мысъ Мудовый. .. с... 47958/0. ш. 1609227 в, $. 
20. 5: - Сенявин, 5 о. . 2 47.165» 160.375 
Вали Они аа А ав: и, ОАО 
22. Японская факторя въ зал. жа! . 4641 „ 160 32 » 
28, Мыеь Левенорнь ..... .. 4688 „ 161 18 в 
24. Островь Монеронъ. . . .. . . 46 8 „ 158 51 я 
25. Мысь Анива. еее и СЫ, 
26. „ Крионь. . . с. . 46 54 „ 159 36 5 
27. Камень Опасность . НН ОТН в 47 „ 15947 › 


Опредфлена Рашкова и `Старищио: 
28. Поесть Дун... : си д 5050 „ 159 46, 
29. „ Сертунай. .... о... 4930 „ 159 49; 


30. Мысь Токори-хокка. ‚. „- рен", 48 40 „ 159 38 1 
31. Посте кабуный ГРИ ТА 47507 69 98°, 
32. Гавань Вуссе въ зал. Анизё . . . 4629 „ 16059 ;„ 
33. Островъ Монеронъь, внф Сахалина. . 46 15 „ 158 56 „ 
34. Мысь Кризвдныг 07. 19 из егоноет45 (бы) 159 46 ›„ 


Въ Приморбкомъ участь». 


11 Миколаевежляуии сони ,полиелоцанали . 26398‘ охшы 188925 ов1Ф. 
8. Мысь Лазарева. ..... . . 0218 „ 169 10 
32 Зала же+Настри 015720 г: - 2 1 28 дю 58 29, па 
4. ИмиввАТоРОКАЯ гаванья .. . . - 49 1 515 И 
5. Вал: Сюффренф 3. 12 С 

6. Зал. Фернай .. .0}. 2: Е 

7. Ист. 'Сунтачи изъ кан Е 


8. Дерьбижуху.. 500 за. 
9. Устваз Добиху. „28 с . 
10. Плавтащн Гна Джумтайз $. 
11. Второе увлье Нынту (а 
12. Вал. ИВладимра . ль 
13. „» Облещиг ., СР 0 7. 

14. Остр; Рёчной,, устье Спфуна, р 

15. Остри Саребцова. с; 0: . 

16. Мысъ: Песчаный, 9 Е ; 

17. Устье: ре ОФонтонъе а 5, 


18. Владивоотовь. 02 54... сила 448 в по ВВ Эт 
19. Мыоь. Токаренскаии 24... с: 43 6» 149 32 в 2 
я . 


20. Буза Ноникь, „(понес 88 4 м 249.30 и, 
1 


21. Острл Окрыняева, 
22. - „1 = Казакевича”. © : бу” 14997 
23. . „ ( Попова, южи. окон. ,‹ . . , 42550, 2149 96` 
24. Прониви Стрфдовь”. у: ге 4955 
25. Мыеь Матьфева, (бухта Преображения). 42 54 
26. Бол: ‘осйр: Верховекаб ; . ; . 114959 
27. Мысь Брюса. Г: 24.2: 49.69: 
28. Бухта Убценя . о гих 2х ЧО 
29. `Остр. Жбжгухинай. 1 гс: : 49049 
30, Находка, еЪвеза 06 газ, 42 48 
31. Остр. Аокольдь, 65в: бкон.: ‹ г: 42 47 
32. Бухта Врангеля. 20, фо гс. г 48044 
33. Остр. Гильдебранть 1; : . 2 Ш. 4941 
34. Мысь Поворотной ^. 1; хо: . 4240 ди 150/48), 
35. ‚Зал ЧТобьёта а 50,0: ‹ г АРА -Ски Вибе, 
: ы 

Ы 


36. Мысь Гамова . ‹ 42.84. 314186050 
37. 'Устьё "ПАЕЕНЫ З - 42 17. „1816 


т 601 а : $ ‚ _ давоби 


чё `Амурв и БЫ 


алвНА ото Чаи 08 


. Устье р. Купури ‘Въ З8ю ; 


1 пе 

2. На ИливанЪ, «бас? Брянты : : 2 5444. „918059 

3. Устё6 УбМанае въ Танды г гг. 64 8 СЧ 99. 8 
4. Базы устья р. Тоь о. 5441. „ 146996 2% 
5. Нар: Мыпмыхакаяь \ : : : : сбив оааиеТ 20, 0 
6. Устьб В’ Мынмыхи.  ‹:. ; : 54188 с) 088 50, о 
7. На $1 УЫхаи, СТ сс сх 5488: аи ати о, т 
8. Омане "Утугея и`Бравты, . . . . 65432. „ БТА 0 
9. Юрта’ Тинетаено 2: Дин: ‹:: о: 5431.1 9 6 
10. На прыть р; Ами? с сс 54 ЗО ов 2, 00 
11. Зыфиная Зорана Амур. ›. о. 54-5 110148 185 (0 
12. На пригоыё Амазара”{ с гс: с 63 48. 2189! 62. „ “а 
13. Амурь б` Вор. выше уётья Ольдоя. ‹ 53.30. рай 3 


14. Устье Оурфаочный! ны дога 63 19. {79199 30: 
ид а 3} алотзЕ ба 

ГА эзаааче{, ода 583$ 00 

д 5... сх, Аи 4 410886 $ т 

18. Дары тыр», 32. . ‹ г8009бВ 65 пуозуву яотоН .80 
19. Инкьйснаи часовни №№... о. 5251 „ ЗФОВемр, 40 
20. Селб {Ново-Михаййовокое .. , . . 52536 „1АЩТ 560% 00 


* 


4 5 


31. На Амур близъ Онона, .. . . бе щ. 143959' в. Ф. 
22. Въ верхов. Овлинджи. .... о: 52 А, 148 24 „ 
23. Близь Когти, на Амур. . . . . 6154 „ 144 13 я 
24. Деревня Кади... . с... о. 61 53 „ 158 Фот 
25. Г. Маринскь . . 6146] 
26. Омязие двухъ втвей р. съ: 6.6 длас ЗОБ ТОВь 
27% От. Кумарская с. ее: 018365 № 144 40 „ 
28. Дер. Эрри, на Амурв, . . . . : 01 28 в 156 35 „ 
29. Дер. Тотьхо, на Амур... с 51 бов 166: Ле 
30. Буреинская часовня... . . : 5050. в 150 31 „ 
31. Благовьщенскь. ... .. ‹.. о 5015 я 145 16; 
32. Мысь Ман, на Амур. .. . . - 49 52 „ 164 25 5 
33. Ст. Окобельцына, устье Бури. . . 49265 „ 147 17» 
34. Дер. Дол, на Амурв. (с ь-. 49 26 „ 154 12 „ 
35. На АмурЪ, ю.-з. оть Бурен, . . . 4922 „147 43 ›„ 
86. От. Касалкиинв ..`... о. о. 48.58 „ 147 48) 
87. Гора Увотин. о... 48 58 м. 168: 37» 
88. Хабарова, с 48.98 „ 162547 
39. Противу ст. Казажевича. .. . - 4816 ›„ 152 22» 
40. От. Луговая. (г... го. 48 16 „181 42 „ 
41: Обжако о 5 21: - 4. 3948 ина 16 
42. Гора Овторь. „ис с ен 48 Тя 1160 545 
43. Устье Тоонъ-Биры. . . . . . - 48 2 › 162 19 5 
44. М ре се со. 48.10: 4 2260-88 
45. От. Михайло-Семеновская. .. . . 47656 „ 150 36 „ 
46. Устье Хоро въ Усури. .. . . : 47 49 „ 152 25 в 
47. „о бури сес 47 42 5.100 12 5 
48; От. Добрая сы: > 5 41484 то 149. 241 
49. От. Будогоская. . ; . - сз + 47 87 „ 162 25 5 
50. От. Швишинская о... 47 6) 15157, 
51. Устье Бикини ..... . . . о. . 46 50 „ 161 47 в 
62. во. Ци оно св 62. с 46580. ии ЩбЛЬаТ а» 
53. „о Нимни (сс - 45 58 „ 151 285 
54. „о Оунаяи ВВ ео бо 
55. 2-й карвуль на и. са > 45798. 060088 Л 
56. Утесь между Гармой и Курмой. . . 4515 „ 15112» 
67. 3-й карауль на Сунгачв. .. о. . 45 12 » 150 50 „ 
58. Истовь Оунгачи изъ Ханкая. . . . 45 8 т 150 34 „ 
59. Дер. билуху. ос 4459» ШИ» 


60, Устье Добиху. сес 44 63 „ М 


Въ Маньчжур!и.` 
Опредфленя 1езунтовь въ ХУШ вфкЪ: 


1. Улусу-модонъ на Амур . . . . . 51922’ 6. Ш. 144928' в. $. 
2. Сахалянъ-ула-хотонь-ь ...... 501, 14 4 „ 
3. Мергень . о еее о. 2.449. 12 „ 149 88 „ 
4. Камника-кямунь. ,. .... . . 4841 ; 142 32 5 
5. Эду-гашанье 1 1. ... ... о. 48 10510249 42 „ 
6. Хайчжу-ташань. .. . . ..... 47.690. 152 50 5 
7. Чефи-ташань. пр... - . о. 4 49.05111504 167 
8 Цицикарь. в о:. -.-.. с. 5. 48.24 онвАВАО 
9. Аомили-ташань „о... ... 47 28 5 149 32) 
10. Мохоро-гашань +... .. . 4719 „ 18 45° „ 
11. Индаму-ташань. ., ... . . 46 68 „ 148.18 „ 
12. Чолъ-хотонь . + +... ... ‹.. 46 40 п. 140 41 „ 
13. Нимань-ташань. . ... .. . 4555 „151 49; 
14. Нушу-ташань. 5..7... . 45 48 и. 1483.57 5 
15. Бедунэ-хотонь ‚ ... . . . . . 45 46 „142 37.) 
16. Чжультей, усуревй . . . .. . 4447 „ 152 5, 
17, Дабуку-кинка юж. бер. .. . .. . 44 83 „ 150 39; 
18. Нингуа . . Ур 
19. пов уаныа, Е ег 
20. Борото-гашань . .. . . .. с 43 48 „ 139.55; 
21. Гиринь-ула-хотонь. . . . . . ы 43 47; 144 99; 
22. Истокъ-Хучи-биры. .. ... . 4831 „ 1420 „ 
23. Чжултей-хотонь.. .. . . . . . 48 20... 149 13 п 
24. Хонгтб-хотонь ..... . . . . ‹ 48.543 147 41 я; 
25. Хара-пай-шань. ... . . . . . 49 18 „ 138 8, 
26. Тегу-ташань , +... . о... с 41 656 „149 581 
ЭТ. ЛИвдень, „ааа о зов, бара ар, 
28. Инденъ (Синъ-цинъ) .. .. . . 41 44 „ 142 40 „ 
29. Банве-котонь, о," - с с. 41.99. „:143 1810 


ОянЕ-тянь-Ц8е) о со. с о 41.16. 2 39.28 в 
Е Ака: а с. 2 будь МОДОЬ 
. Фынь-хуанъ-ченъ_..... . . 4030 „ 141 50 „ 
Кулушань-гашань.. .... о... 40 6 „14133 я 
г БАН ПИ ср оьь о с: 89 бе ааа 
Новфйшя‘ опредфленя: 

35. Устье Урова въ `Аргунь .... ..... 52 12 „13824 „ 
36.. Аргуненое, ‚ 5.’ о, со. 01 34 у 137 49, 


ооо 
оюно 


37. Сань-синь. с су 
38. Точка на Сунгари, 

39. Сунгари близъ Нонни, 
40. Сеаь 35 в. к Теривь . 


ати 4046919’ в т. 147916’ в, $. 


4542 „ 1441, 
дБ ао „ 
‚ВА т усл44" т“ 


Въ байкал и ХалЕз. .: 


1» Оёло краш В : 
2. Сфверное устье Селенги . 

3, Деревня Шитаева 2 

4, Станя ТПакшинекая , 

5; Городь' Чита. В 

6: Посольемй монастырь. 

7. Городъ Нерчинскь : 

8; () ( Верхинеудинсвъ. 

9. Станица Тункниская 

10; Деревня 'КултукЪ 

11. Нилова Пустынь 

12. Овло ИТелопугино : 
13. Убтье Переемной' въ Байкаль 
14 Станшя ‘Хара-муринь”. 

15, Петромейй завойъ 1 

16. Город® Ноно-Селёнгивскъ. 
17. Алекейнлровеюй ' рудник. 
18; Сти; Чийдантская : 

19, Саб Торейское!“. 
20; $? У Илйсков"^ 

21: Городь Рропцковявск» . 

22, Сеяб Яжйндинскв6 1*. 
23 Карвуть ГАбагай® /'. 

24л Боньькалинь | 
25 Кирауль Кыринеый. СЯ 
26 Слиие "Эке белвнгою. ^. ° 
27. Учике (Иврулюна” .“". ›, 
28л Юн, О . х 
29: На 'Коруйенв №01 0%. -. 
30: БЫйсири Буриту. {°. -. 
31. Боро Бира 


32. На Керулонё №820. .... 
аи, 


33. Улаллубуршеь 


И 


52°32’ с. п 299” 2’ в;0$ 


В р а 
.. 6911 с ВАвааиЕ зу 
52 „` 18090", 


62 1 авмаеоЕюто^ 0 
1 чвомеровюдоН 1 

51 66 пилярацитьв 11 

рев-ее у 
51 45 чрез Н „91 
5:48 АРАМ № 
51 ЧЬИ, 
51 З0ИЯ 858 01 
Бр 38 схшроаныу 
829.’ С ТОвНО Тс: 64 
С Ве 
5.5 ЗИ ВЯ , 

. `50 ВВС АтаВаеИ | 
-50 857 138805 
50 зо \Еотокиааь те 3 
50 24 31074517985, 
50 28 947954006 0 


4956 „1195540, 
49 34 -, Те т 
о 
-49 34° АчОЖОзНа 04 
"49 ат ВАННА 
48 50 „ШИ, 
131 54° 


17548080 НиТ, 
.. 148 24 -, ЧЕ 6. 

. . ЗВ тов эвоН, 

.„- 48АБ та лоно З заб .бЕ 


2... 48 23 „ аВЗиНыЕ ие 


= `® = 
34. `Усъе Тёне!биры вт "Керулень. .’, о 489157 с/ 9, 1960437, ®. 
35% На Коле №12. а, . и, 48 ВОНИ ФУВНОТ 108 
36 Киров Мне: 18769.00, ,21,, 348 № 10” ВебИбТЧТ „т 
37; АННАН» Адинь (1 Г”... .. 1202-10046 Эту 20 я 
38: Пара-фофонь. ПТ 58.5. 2, соо: давно ария 6 9 
39; НЕ" Кёруленв №417.......-... 248 4 -„ -ТВЯЫВИ 318 
Я 
41: Керумеомо А ВА 
42; Ханъ-Влинь *, бете ть, ОРТ 40 ОауийаетОе 
485 НВ г. 11 10.3::..0..... 4747 „ ПБаЯ, 
44: Энуревнхае. 1 10.0... 1, °. 49 ВТУ ТОвЗОИ 
45: Далальхо-Кара- Батавунь. . . о... 47 Во, ОШ, 
46: Южн. точна” на Калк%-бирв. . 0... 47 201187 ИВТ „И 


47г ШаНшМу. = Т №, 0: .. +. 34720 утещый „08 
48: Дано-алинь ", 16 ЛЕ... 25. 5. 4 Т ОРТО „8 
49; Эрдени-чжао:. 19 11, 0.0, 0. с. -46 58? „ 19-0 „№8 
50; Гильтегентай. +1... -. 2... 4654771126 55 п 


512 Баннъ хора =. 070. +. -, 2, 5..2. 46; ЗаЗодреаей! 3621 


= ь т 


Въ участеВ 'Алтае-Саянскомъ, 


и \@: ироко 
Прежде извфстныя точки: а 


1. Ачинсив'. 5. 117). 2 1086696 679010890. 48 
2. Канск 1. $ 29... . 56 19 „1189 ны 
3. Красноярекъ. * ие. 2. в. БН . 10810’ ' 

4: Точка Я Манё 1” 10... .-....... .55 15 1142.9 
5. Нижнеудинсвь 1 /, о... ПИ. 15455 | 11641 
6: Точка на Шеншв 1..0. 200 64225", АИ 
7. Точка ‘на верх. Кайе. О У ОЕ 1:17:29 
82 № у Зы... .-. офи пре конт 
9. Сарётова/ гора, инт. Сна ве Гр л. Лаба ФРИ 1606704609 „УЬ 
10; Кузнецк». ра: денеимлой ава вто 
11. Удинскйй караул 10...:... -.120158 455-142 1 „0 
12 Мёнуснявкь,. 10 71... 1... 5. -. 08 49 25, оттоб-аоЯ „08 
13. Точка\ири Сорув г*. .. .. .. . 2587008 пухи „18 
14.- Царево-Николаенение пр... .. у 1531181) 1 1061401, 
15. ОвНаченное ‚„ 109.0... .. -. -. и ебтодри Пообивяя 
16.- Таштьтевй форпост 52147 ‘2107 38° 
17.- Окинскйй ' карауль! ®. - . боиаА о заГа ао 
18. Тозйа На ноу 1.1"... 5. обет утавибз и, 


19. Мин. вод. на Тарё. с. 62985 с.ш. 116918’ в, Ф. 
20, Точка на Шибив. .... с. 6221 „ 11555» 
21, Рудникъ Алибера . . . ст. ВОТ р вьВн:я 
22, Курень Урянховь на Вей-кхеий .. 5220 „ 1346. „ 
23, На Усь ниже Улугбаша. .. . . 5219 „ 110 ВТ» 
24, Иркутевъ. у еее 52 16 „ 12156. „ 
95, Юрты на Тархов 4... о. 52 15 „Пи 
26, Норинхоройскй кар... .. о. 52 6» 117.56.» 
27, Устье Кемчика въ Енисей . . . . 61 44 „109 48 я 
28, Кумуь еее. 81 48 „ 12125 я 
29. Нилова пустынь. с... о. 5141 „ 11921 я 
30, Буронъ-ханъ-алинь. . . . . . ‹ 49 86 „ 123 43 я 
31, Байзири-буриту. ‹.... сз. 48 24 „ 120 34 я 
39. Апканъ-алинь в... с. 48 Т „ 121280. # 
33. Эрдени-чжао. д... о. с 46 57 я 2121 °„ 
34. Кеку-омо. (2... о... 46 24 „ 18 29» 
35. Дер. Уланъ-хучиирь. ... . о. 4615 „ 104 52 я 
36. Дер. Котр-хобокь ... . .. о. о: 4626 и 104 46 я 
37. Дер’ Наринь-хобкь ... . .. 4625 „ 104 13 я 
38. От. у торы Хабтакь о... 45. — м 10941 я 


Опредфлен!я Мирошниченко въ 1869 г. 


39. Шабинъ-дабага, пограничный столбъ . 62 12 „ 108 6 


Ю 
ЧР ердьны хх КР, ох ок о 64 8 „оба я 
41. Вершина р. Узунъ-су. . . . . . 65142 „ 107 36 
49. РИ ЗЕ... 26 20 ОР и 
43, Р. Алаша, около устья Чульчи. . . 5115 „ 10712 ; 
44. Чулышмань при устьВ Чульчи. . . 651 6 „ 105 43, 
45. Кемчикъ противъ г. Бошту. . . . 6055 „ 107 16, 
46. Башкаусь при устьё Угагана . . 50 37 ,„ 105 40 „ 
47. Восточный конецъ озера и „ 50 28 и. 107.26 „ 
48. Западный конець озера Кендыкты-куля. 650 23 „ 107 22 „ 
49. Р. Беконь-Брень у Чегетея. . . . 650 8 „ 107 32 „ 
50. Кошъ-Атачь на р. Чу. ...... 4959 п. 106 19° „ 
51. Бывпий пикеть Юстыдь . . . . . 4956 „ 107 0 „ 
52. Китайскй пикеть на Кавъ-норё . . 49 86 „ 106 56 „ 
53. Китайсь! карауть Суокъ. .. . . 496 „ 106 40 „ 
54. Пер. Уленъ-даба, столбь. . . . . 4917 „ 105 26; 
55. Ол. Укока съ Аланою. .. . .. 4917, 165 ТТ», 
$6. Бухтарма при у. Черновой . ‹. . . 49 12; 10824, 


—_9— 


57. Бывш пикеть Чинтистай ‚ ‚ ‚ ‚ 49911/0; ш, 103934 в, $. 
58, Удяеутей, цо Изайяоу. .. ., , 47 46 „ 11429; 


Въ участв& Чжунгарокомъ. 


1, Семипалатинокь. 5... ь. 90924 с, ш, 97956’ в. $. 
2, УстБ-Ваменогорскь + ..,..,. ...... 49 БТ он 100 191» 
3, Усть-Бухтарма М 1... ...... 49.36 2. 1012141 5 
4, Хуторъ. Букаша на Арка. . ... 49 0 ;. 9757.» 
5, Кокбекты. .. оне сень ; 48 45- эонов 
6. Саръ-тау, подошва горы. ... ... 48 42 „. 102.66; 
7. Марка-вуль, ист. Колджира. ... .. 48 41 }„. 108 8; 
8. Джалнакъ-каннъ, на Такырв. ‹ . : 48 26 „ 102 33» 
9. Устье Вала-Колджира въ Кол... о. 148 25 „ 10247) 
10. Еремина-Рыбалка на Ирт. .. 2. 4820, 10112, 
11. Ист. Иртыша изъ Зайсана . . . . 48 14 „ 1013). 
12. Мот. Авмулла, у Зайсана. .. . . 4812 „ 10112 
13. Клы, вап. оконечность Зайсана. ... 48 12 „ 100 46* „ 
14. Графит. рудн. Балтатаракъ.. . о. 48 6. 9842, 
15. На Зайсан, можду мысами Е 

и Ултаракскииь. ...... . 0 48 41 ;' 101 5, 
16. Джалаламъ-тюбе.. .... ... . 48 0 „ 10149 „ 
17. М: Голый, на Зайсан ..... 010047169 „101199, 
18. Акъ-тюбе на Чер. Ирт. т -ьчел, 47 57 ОЖ 
19. Сермополь =... Блез. ле. 66 5 ВИ 
20. Устье Чернаго явь ал АТ 58 „91062 
21. Чиликты, у разд. двухъ рук, в 47 50 1710915 
29. Средне-Аятузсвй пикеть. . . . . 47 60 „ 9738 в 
23. Урочище Ойчиликъ. . . РЕ ВА 118 
24. Баты, кар. на Ирт. {фыы ВОТ НОТ ВАК и 
25. Каракольскй пикеть . .. . . . 4727 ,„ 98 46 п 
26. Вершина горы Сары-тологой. .. 47 28 „ 100 33 
27. Омяше Тереъ-айр. съ Канды . ... 4717 п 10140 „’ 
28. Сары-чеку, сопка на Хабар. . . . (47 13 „ 10088 „ 
29. Ошяше Канды-су и Чилика. . -.. 47 И ›„ 10155» 
30. Камень на, Сентас 0... .. ..: 47 9 #0100 56 я 
31. М. Ютинь-корв И. ан о 47 6 „ 10 35, 
32. От. Урджарская 5’. с. 47 б м 99 165 
33. Бургусутайсвй проходь .- м 0 и ЛО, 
34. Днусъ-аталекй пикеть. о... 4656 „9713; 


ме боже 


85. Влючь "Моканчи о... . 0. 4694 
36: Чуручакь. с. Пе ео 461401 9 
37. Устье Лепсы въ Балхашь. . . . . 4620 ;„ 
38. Ст. Лепеннсвая оз сете во бЗЬИ, 
39. Капаль. . . сы "я Ио ОЗиВНАЬ 
40. Царицынъ а 09... 29а Вата 
41. Кар. Борохудаирь 3... ..... 44 235 
42. Прох.''Алтынь-Имель ... . . ... 44 191; 
43. Кульджа ... П 0. .....0. 110048 566 
44, Увр. Ийское 1 7'........... 248 52 5 
не 
46. Сумбе т...“ НЫ „раохмвИ: Эю, 
47, 01. Уртынъ-Мубар. съ ео Чу 


48, 01.’ Каркары съ ‘Кегеномь о. „1х хи 48 1 
49, Устье Туба въ Иссыкъ-куль. . . -. 42 43 1 


Опредёдеше Мирошниченко въ 1869 —70 г. 


50. Выселовъ Малонарынскй. .. 0... 49.15 5 
51: `Обитаев 2. #1... с лоб в 
52. Джусъ-атачь . . упаетой лом 
53, Клы, на (бер. р. а 1... 81 48 ТА 
54, Бюрюкталь . в г (сз 48 34 
55. Мфдный прискь нЕ. -.... 50586 
56, Тюе-Мойнакъ. 0:1... ....- . 49 38 
67, УЧидикь ‚а ЗА. - 1... 1618 
58, РаЯзастты . а5 5 -.0.........- 24736 
59. Чатаравуь-асу. 47 ТЬ. замьа: кое о 47.18 


зая 


эзз 


Въ Тяньшаньскомъ участе®. 


` Опредфеня Лезутовь въ ХУШ вк; ) 
1. Ушь-Турфань 1101.0..:... МИ 419 16*’елщу 
2. Чаи. 5 ЭРЛ. ...... Фодоотвани 
3. Гаджет. = ИФ. 4 с: с овафТ и 99-4; 
4. Дер) Учжума 6 4'.,,.. -. ..:. 40а 


5. Ижацио г. - а аФЮ- 
6. Дер! Яилгань ‹ 2: 40 4519 
7. Г.&БайоГ. © 2... и № 


8». Ото Хару, 26.1. а 48245 пр 


й 


99538" в, $. 
100357 я 
93), 
В 
96 40. „ 
96'22° „ 
57 35°, 
96 16°, 
98437 „ 
9459 „1 
94-327 „ 
981, 
9816 „ 
96587 „ 
96 10°, 


95°40/3. Ф. 
96 29° „. 
96590? 
97.297 
98:35 
9886”, 


2.98 557, 


эт 


“т, бабами 2..2, 2. мае 9957. ‚4. 
10, Ст, Вивытье. 4 „италии тотая о 42 
11. Устье’р. Кивыхь В ны -дарью . 41 35 и 9959 
12: ОБ ЭтИеь-баши 0.9.1, :..°. -49 9 „Зоб 


13. Куко-Пуюнь. сос. 4180 ‚„ 10006, 
14. Г. Ку ег ога ы ВТ, в, 5200 86 „ 
МБ. ПЕНЬ ес Мо, 100.46. 
16, Дер. Тойболоды 1... . . 4110 „ 10118 ‚, 
7,10, Фояонай Л... .. 5. 41 20- +» ОНР у 
19, Дб Югурь. 17 9..1 -..:...:.. 41 44 Забава, 
20, ОЖ ОЖруняьь. “7 ЗР,-.-.:::, 3..4 46 Зоеотий, 
21. ГЕЖарйнарь, 1 21.-.:.:..... №48 9 с, "ОО. 
22, Дёр: Чухойе. ЗИ т.т. 49 и 90080° „ 
28. Мфотечко Чиахо-хото.-.....о. 11048 6 ТОТИ, 
24 ТР Тубфанье. ЗЕ... 1... "48 4: 
25° Дер’ Ишелинь 307’... 0..7. 742 46 „- 10749”, 
26; Дер Лувчакь ФО 7Г. +... с. -. 49 40 и 107 а 
27. ГАПинженьь ЧР ЛЬ, =... 5. 200, 49. 58 `В, 
285 ОВОТбЖо . в ИСК... и. с. >. 48.19 ЗбтобщеыО 
29: Дб: Жунь к 1 5. :.:. 5... 2. 42 60 МОИебОЛЫЯ В 
30: СкКара-тюбе 11 11... 2... -. *. 249 68 „ ЧОЭ5ЬТ ВТ 
315 ГАМЯнь в. 90: ..:.:..-. +. -48 68 -„ МАРО 3 
39: ГЛК. к 080%. 2: .. 7”. 4068 „о ЕВЕ 6 
33; Проходъь Нань-шан-кху. .`.'.°. 43 15 -„ 111087,’ 
34» Га Бафйуль В 0. .:.-..:.:.›. 248 89 -„ ЗТАААЫ М А 
36 Га Гузвнь +. № 0%.......:.1.. 44 4 ООВ 
36 ГАУУЩи иг 9% 0..1... -...: 48 97 <, ОбИЧАИТ 301 


ЗТ. Г. Манась г Ч... 2.45784 20 5 ЛОР 


за „Го. 


" опреаеща  поврго ‚премени 


38. Соединёне Каркарм!съ Кегеномъ. .... 43 2 
89. Тбнкай на р. Тевёс®............ 42 54 

40.. Убтветр. Туба $1Г: 
41. без Кунтей, Акбу 0ь... 0... 
49. Увте ай. Чалпанъ-а ........... 48 38 и 
43, Услвейр. Кутемалды?. ........ -. -48 26  этЗбаи 
44. Г.атоймаь., & Ш, д... АВЕ а заевефбАЯ „09 
45. Г.ЗКарвноль. 28.28... ...... 5. 42 30 в. 95лиаб „05 
46. Устветр. Барскоуны?. .......-. 42 11 „. 95, 
47. Олнн6 оЯакъ-Таша 06 а сс. 41 34 _ Эбчащ „ев 


Е р. 500 


48. Нарынское укрфилене. ‚ . . . . 41°26’0, ш. 93941 в. Ф, 
49. Устье Акъ-таша въ Чалыръ-куль . . 40 43 „ 98: 28) в 
50. Каштарь, средина. .. с: с’ 39 28 „ 93 40 „ 


61, Янтишаарь о ес с с. с 99 24.98 435, 


Въ участк® Нагорно-Туранскомъ. 


1, Джулекь. о. с. ..... 449176, ш.084° 4 в. Ф. 


2. Акъ-чеганакъ. п... с .. 48 57 „ 84 53; 
3, Динь-вургань 0: ... ... с... 43 58 „ 84 58} 
4. Туркестан. об... о. 43 11 186 580; 
6. Учьваюь о ео. :..... 43 14 „10286 80°} 


6. Кам.-уг. копи на Бутони. .. . . 43 3 ›„ 8733) 
9. Аужеать. с дь:.....- о. 49.64 зола Т АТ» 


О 

9. Аг. . Пра... 222 24460 а 4 
10. Чамжанльь Ос... 22. 49/48: пам и 
11. Оазанъ-тутай. со... ... . 42 16 „ 8654, 
12. Баиххыръ-тугай оч... ... 42 1.1.085 507; 
13, Ташжанию. с вбок... 41 19.9 86 57 „ 
14. Намантань . ‹-... ‹. . с. 40 59 „89 221 „ 
Е м а а 22405807 5. ВОт а 
16 Калотиь. БГ в: 3. бы ы ВКО и 
ФУ Андижан, 1, . 2 2 40 48. „дааа ВТ 
18. Темирь-вабукь.. ‚....... 40 483 ‚ 845.» 
19. Шарахань. шас... .... 40 42 п 89.467» 
20, Ассакднт. _‹ бо... 3... 4088 з 1589067 „ 
91. барин. д ко. 40 88 в. 84 34 5 


ОО. Пока С, Пи г ЗОВ, 188.993 
23, Мартеланъ. ,. Г. 2... 1:0. . 40 28 „ 89.48» 
24. Рештань о... . 40911, (88 68 —„ 
ЭбыКоджаниь, № й:.......... -40 47 ит Ва и 
305 ВВ ЗА о: 6. ........ 5 0 мА нат 130, 
97. Дези с. СЕ 9Е...,.:...., больных ВоВ п 
28. Яны-куртань,. 001. .......... 400 Ио 86.117 
99. Койраваь. =. бод ео 0 в „т, 
80. Заинае. . 02:. ....... .. 28988 чаоввыВТ, 
31. Уразтюбе ... Ш... ...... 39 55 „86 39» 
З2,, Бужарая 16, вер 39 уе ПВ 


33. Самаркандь 2.1... . о. 89889’ с.ш. 849895. $. 
34. Верховья Заряфшана. ... . . 8937 „88 12 


35. Пальдоракь . . . (89 260, 87 36 Г 
36. Мирабадъ близъ Ба сх 989.22 м, 
37. Искендеръ-вуль. . 1... . , 39 З 1 ==, 
38. Чарджуй . 5..0. с чо, 39510; дюшненеь 0 
89, Карши", ‚ ЗЫ с, о: 88 Барни 00 
40. Ходжа-саля . . о. 2... З7.260 ее а в. 
41. Юж. стор. озера Е ее ‹ СВТ оон 80 
42. 0з. Баркуть-Ясинъ. . . ... . . 87 14,0 9158; 
43. Панджа р... о ды" 090 9 
44. Иссарь: ох. се. о 8 оао ровва ау 
45. Бадавшань ‚ ......-- 37 2 , 18816; 
46, Русак, . „20.1, . с а 86469 хаввтоВь 5 
АТ. Кундузь . - ..-4 . < 1055А686 465 „20861444 п 
48. Ишиасяиь. - .1%1 . .. . 2 8045. „двд 8 $ 
49. Хулумь . д... о 6 86 84 лу ПВ, 
60, Ваша #2. с бы: :: 18.482 ооо 
Овернфе За- 
Итого изъ 60 пунктовъ. 4 рафшана.. — — ‚, — 85» 
Южнфе. (. —, — 1) 
Въ участе Аральскомъ. 
1. Г. Тре. де (сс о 49988’. шезёйели: во ®: 
2. Р8ёка Карабутакь . 6; . . . . . 49 39. „17.88, 
3: з ТОИивь.. 38... о, 49.21, „ 75 5б 
4. о та ИивВ., В : . -л 48241 „Ваау 
А-а и 78 58 „ 
6. Бывш, Эмбенское укр... .. ,‚ .. #8 19 „7 б.н 
т. Гурваные . ‚ЛЬ... ро. 97. 7. зовобаИаьмь 
8. Чушкакужьское укр; °; . .. .. 47. 2 м 016 30 „2 
9. Бол. 'Терекли 1 .....; . ‹. . + 47 44. „10.79.08 в 
10. _„ ое 2.е сор о. о. сокс 47 сы ЯНА 
11. п: Еужь-вудукь ... . . 5 4 048.680. 172 20. ь 
12. _„ < Адты-кудукь . о. 4650 „ 79 31% 
13. Залинь Чубаръ-Тараузь . . . . . 46 44 5:78 11 
14. Кол. Оалавкь. 0.0... с. 4629. „ 79.3901 - 


15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


41 


42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 


62. Хивы РТ. « 00,1 


53. 
54, 


— 14 


Бывш. Раимокое уро. ‹ . 
Устье Сыръ-дарьй у ‘иирамиды ‚, 
Бывш. Косъ-Аральсков: укр. . - 
`Мыеь Узунъ-каирь. 0. . . - 
Нар. Сыръ-дарьВ . 02 
0. Акъзыкень 0.0... 
Уроч. Эки-кизиль о... - 
„— Майлибашь? *.т& ... 
Г. Базалинскь (фЗ 1). . - 
Кармакчи (ф..№ 2). 1... 
Бывш. увр. ЧимъзКурганъ 
ВЗыфиная-коса на `Бузаяи , 
0. Никожй , 3.15... . 
М. Вунганъ-Сандакь 06, ‚ . 
Укр: ‘Карракъ, на. би харьь 
Г. Перовскь „. .0:. ах 
Кумвиль-курганъ ($. х ы . 
Ур. Кумъ-суаль $7.15 эл 
М. Тюбь-карагань. . ... 
Мог, „Авъ-Тумоукь. . . , ы 
0. Беалиногаудена ИЕ 
Зал. Сарыташь . 
'Иркибай 
Акъ-Чеганакъ. й 
Динъ-курганъ. '.”. В 
Шенив-вуму 0... 
Оз Ермолова и °. 7170 


М. Авътбуать. ие 
Мбит. (46... 
Ушь-Баюкь . .1. 0, 
Кунрадь. „ .18.01 . о. 
Устве р’ ЗАрыев (01.2. :. 
Кон: Ббнкале. „г... 


Ур. `базанъ-тугай" . 1: 0. . 
Ур. Мын»-булакъ! 1. $ 
Ур. Банлдыръ-тутай. 1... 
Тамды (еп. ключьо на ю.-з. 


Бол \Аристань „1.0: . . о. 
Бо бАЯЮЬ = .080;: .., 


) 


[44 36 „ 7558 „ 
жк | 


46° 4 сш. го 9а но Фо 


буи Пвеауь 5, 


26.1, „ а@вожйим, 
4546 пузо 16, 9 
46 46 утв 05 
46.49. `„ ТЫКВЫ 
45 46, › 74 Вай, 
45 48 80 17.0%, 


” 
45145 суго 1044 
45 281% ъ 
45.3, ь 
46 13. „ феи 
44 59 „ 216.500 
4458 „ 79.26% 
4452 „ они 
4451. „ ЗВ 9ня 
4251 „ Ва» 
44.40 „ 83 305 
44 33° „ 6757 „ 


ЗЕ уче 
4430 „ 68583, 
4359 „ 8028, 
дает, ‘аа 
59 8450, 
48148. Пл. 
43 48 „ 9768 д 
48 доляуетымвЯ 2219 
48 36. „авмтбТ2т. „ 
43 14 „28527, 
48:6. „. МввЫ 1 
42 4650210186 бб 
42:40 „’. Ване 
42 361; ролозвбивании, 
49 14. 1, 11280781104 
42.2. 6 яр 8 , 
41 дб лава Т вы 
41 2812 Е 


41 16° и 
41 12 „226253109 


50. КовоТвинрькобунь. 05, 5 с ь . ‹ 40948’ с.ш. ава®ли/ вх Ф.5 
56. Дер: `Фаришь «(зв ‘ефвоернфе ея). . 40.34 „ 84184. 


Въ участкв Туркменскомъ. . р 


. Тющь-карагань 31.05 ‚г г’, 44°33'0. щ. 6764 вь Ф. > 


1 

2. Бухта бартащь 1.05 ор 4.27 я _ 68 51 1ь 2 
3. МБШОВОЙТ ТОЖ ЛГ. ра № #8 382 й 
4. Мыбы УИ „91.06 петь 43 36. »„ ь 
5. Александрь-бай г: ге, 43.10. 

6. Кунтрад. „ 51.0 уху 48 буисве 

7. Кендерлинскай заливъ, ‚ ‚ . :;: 42144 пи 

8. 0: Кара-аде, юж. окон, ‚с ‚с: 4131. п 

9. Карабугазсвй. проливы; ‚ ‚;.: : 41.2. т 

10. М. Каралсенгирь $ 0; г: 40.44 я 

11. Красноводокь, + еее 40 0 м Г] 
12. Челещены; сЪв, ок .08 ::::: 89.41 м 

13, Челевень д. Кадырь-хана ‚ ‚ ; ;: 39.23 я 

14. Огурчинекй, офв. ов... ее + 3956, 

15. СЪв. ок. Хивинской коем, 25а 38, 49 2,71 35 п 
16. Бёлый-бугорь. . . С В Овна 
17. враарь 2 066; 37129 4530, 
18. ОН Ая 00 О у ВТЗ 
19. Мулада-кари : р: 1 5: 8993 Е - 
20. Бизызьарвые „бо ггг: : 88 5957 (73 48 
пл бок о. г: В А 
г Раны 45-8 
28, кобтиьйХ.— # 28.88; : 2: г ВТ ЯЗЬ Ва 
24. Хорошо, сел. . „За 38 2 авео фо ое ТО 
25. Длзджерщь #08. о: Зе, 
26, Бокйбаера, 2.1: 86 6 и 9620 29 
АЕ: Пен. 36 54 ‚„ 1134» 
28. Аотрабадъ. ог. 8661 „ 12 Т» 
29. Велладжудь уе: с. 26 48 » чат“ 
30. Са шос 906, т, 
31. Чибованды неее 36 45, ЗЕ ЗТ и 
32; Маневь По оо 36 86 ь 73 65 
33. Тадженть. сес ео 96 84 „ 1223 в 


84. Диунабадь 20.0. , . . . , 86988 в. щ. (16957; $. 
35. Босзамън. ‚ 45.0... „0 сек 86 29 ,л1 0048 


86. Мейандешть. ....... о 36 26 /„ 73 44 „ 
37. Педешть, каравансарай .. . . . 36 26 ‚„ 72 44 „ 
38. Шахрудь. . . св ЗОВУ лана 
39. Мейамей, ара ее В Аа 218180: и 
40. Кишиек . ....... о. 86 28 ‚„ 1718 ь 
41. Аббасъ-цбадь. ^. 5.1 ББ ъъьь 86-22 50184 5 
42. Мешхедь’ к хе 36.17 роли 189 


43. Мерь, каравансарай . ‹. ‚ ‹‚ .. 3617 „ 13 49. 2 
44. Деймолль. д.0; сс с, 86.16 „ 1172 261, 
45. Себвеварь. г 01.5. : ъть ь ь 86 12 }0-575:20 
46. Риведъ, каравансарай. .. . . . 8612 ‚„ 151 
АТ. ‘Сенги, каравансарай. . . . . . 36 12 „ 178 


» 

Й 

в 
48. Хусеейнъ-абадь. . . : ‹ .. о. 8611 /. 17586, 
49. Дамтани т. ; бб. г. ка ЭТОТ а ь 
50; Бадаита“. ; „’.0 г. ьь. 86. бобумомвива 1 
51. Даулеть-абадь бб... 86.5 „Тб 
52. Шерифъ-абадь ....... о. 86.0; 1 
ОВ; Терье. у ег ых к тощо, 

Опред5лешя Оутебницкаю въ 1872 т, (по Картв), 

БО ИНЫ "оса. 8696 ОЕ 
55. 0з. Джамала. ..:;... . . 3955 „ 73 46; 
56. Кол, Тошатань со... . о. 89 48 „ 73 18 
57. „. Кошъ-вгираЫ „9... . . 89 48 „7217 2 
58: этодвоурюнь сос... . 89.4 ь 1255 
259: ини. с... 2. 998 Ты 
60. Родн. Уйла-чешме . . . сое 8888 2 а, 
61. Омане Атрека съ бара не: ще 
62. Перепр. Баятъ-хаджи-олумь. . . . 4730 „ 17230 „ 
63. Пость Чакишлярь . .... . . 8727 в 71 38.) 


Ее 


П. Дороги изъ Росеш въ Китай, 


1. Отъь востозныхъ предфловъь Маньчжурии въ Ги- 


ринъ. 


а. Отъ зал. Посьета чрезъ Хунь-чунь и Нингуту, 


Вер. 


Бухта Экспедищи . 0 


У устья р. Чурхи, т. в. въ 10 вер. мо- 
ремь оть поста Новгородекаго. 

По дол. Чурхи и черезъ переваль на гра- 
ниц$ (20 в.) въ долину же. 

По уваламъ лфваго берега Тумень-улы. 

То же. Въ долин есть китайсв\я хижины, 

По долин Бахари. То же. 

То же. 

По горной стран. 

Переваль черезъ лфсиетый хребетъ. 

По горамъ вдоль Малхури. 

Переправа черезъ р. Хурху. 


По уваламъ лЬваго берега Хурхи. 

То же. Почтовая станщя (первая отъ Нин- 
туты). 

По уваламъ сфвернфе оз. Биртыня; пер. 
чрезь р. Эйху. 

Сосновымъ боромь по уваламъ сфвернзе 
р. Фульдзехо. 

То же по горамъ, 

То же. 

Переваль чрезъ хребеть Фосханъ. 

По горамъ. 

По же. 

По уваламъ вдоль рёчки Ихань-биры. 

По долин Сунгари, чрезъ которую пере- 
права у города. 


1. Г. Хунь-чунь. . 30 

2. Р. Митхенъ 25 

3. Р. Кахари 35 

4. Р. Кахари .’ 25 

5. Р. Фурха 25 

бихала 091.0 . 30 

7. Р. Малхури 30 

8х РХурхкаии лия 40 

9; Г. Нингута 20 

Итого 260 

10. Дер. Кулу-ламуху. 20 
11. Дер. Шарань... 21 
12. Д. Бирха .... 31 
13. Д. Талань ..,. 181 
14. Д. Омохо-соро.. 41 
16. Д. Икесу. .... 21 
16. Д. Туйтунь 41 
17. Д. Лафа..... . 31 
18. Д. Эгему..... 40 
19. Д. Нишиха.... 38 
20. Г. Гиринь .... 8 
Итого 302 

А всего. . 562 


Переходовъ 20. 


- 


Дорога вообще тористая и лфсистая, слабо населенная и трудная 
для экипажей. Многя рфчки отъ дождей, весьма частыхь, дфлаются 
очень полноводными. Зимою свъгь, 


Ь. Оть устьевъ Сунгари, до” Гирина, 
Вер. 
Ст. Михайло - Семенов- Верстахъ въ 15 ниже смяшя Сунгари съ 
ская — Амуромъ. 


310 По, рёк&, Сунгари, на. судахъ, 
10 Переправа чрезь Хурху. 
| Подробности“этой дороги недовольно из- 
вфстны: китайсве дорожники ихъ 
Г не даютъ, По картфо видно,‘ что 
тутьгд. 6, переправы: чрезъ рр; 
Маянъ, Чабаръ, Фицту -(Ажехз?), 


2. Ордо-мусунь 2.) 35 | 


. о 36 Альчукуси Лалинь. Р..Альчуку! наз 
ааа ходится въ 10 в. оть стц. Оакури: 
О оыаньЬ ыы Общий. же характеръ мЪетносли; слабо- 
6. Оэлэзфотеку . 20 ив: 

о са волнистая почва, заросщая“лёсомь 
а ба й и" ВЪ восточной половин и! боле 
; м открытая и обработанная въ запад- 
9. Лазинь-догонь. .. 15 :] 

16: Мона 16 ной. Населене восточной полови- 
у У оо ны слабо, "Растительность везд%; по 
-Н х во) ввидфтельству  Де-ла-Брюньера и 

'Вилжамсона, очень богата. Не ма- 
я ча 5 ло болот: 
11. Тентель-чеку. ..1:15 На’ Сунгари. 


12—16. Г, Тиринъ оз 114, обмлмаршруть № Ш, станции ‘38—36; 
Итого отъ Оань- Сина 42% 
А оть Михайло - Семе- 

новской, . . 737 Пою ке по Сунгари 1050 в. 


( м пути по перо Маньчжур1и: 


Кромф этихь экниажныхь, хотя конечно плохихь, дорогь, и Воин, 
ИЕ К Г Е 
еще въ Воблочной Машьнлуйи роще пути, которые, по, сибпровру, 
выражению} ‘можно "Назвать таожамии (аВсными): 
1. Изь долины сур ® "Иннуту По ет дорог оть Влади- 
востока ‚до Нинтуты 15 дней ходу, вфролтно ‘ооо 300 вер. Въ рус- 
хи0д029490 1608 А 


— 1 — 
стихъ предфлахьъ (160 п.) дорота эта идеть вдоль лЁваго берега Оуй- 
фуназа въ маньчжурскихь чрезв верховья Мурени и по’р; Куйтулину. 
По ней разбросаны дома бфелыхь витайцевъ. 

2. Сь береювь Усури по Мурени в» Нииуту — въючная дорога, год- 


ная по нужд и для легкихь повозокъ. По дорогВ лёса и частью торы, 
почти безъь населен я. 20 дней ходу (болфе 400 в.). 


3. Сь березювь Усури вдоль Думаних. Биркиниги Вокенц, въ Обань-синь— 
плохал вьючная. тропинка, извивающаяся. посреди лснстыхь горъ.. Во- 
те 360 верстъ. 


Оь беретовь- Усуриспо Нор и_Вовени — такая же тропинка, около 
400 версть. 

Между городами Ойнь-ениомь ш Нинзутою, по словамъ Уизламеоня, 
нфть дороги, а сообщенще производится л$томъ на лодкахъ, & зимою по 
льду, вдоль р. Хурхи. О сдфланномъ ‘въ 1872 г. осмотр этой м%етности 
Барабашомь ‘свфдён!я ‘ене’‘н6 обнародованы. 


И. Отъ Благов®щенска чрезь Цицикаръ! до Гирина. 


Вер. 

Обл, гор. Бааловиищенскь 0 На лввомъ берегу Амура, у впадения Зеиу 
выше. устья ея: Я 

1. Г. Айгунь .... 31 Переправясь черезь р. Амуръ, по дорог, 
идущей: вдоль ‘правато его ‘берега’ чрезь 
рядъ деревень, 


2. Ганза (Хомпя).. 15 Равнинау, за рёчвою Ганзою ночлегь, вы 
ревни. 

3. Эльджана..... 20 КВолннотая, давольно населенная мёстность. 

4, Санджана . „с 211 ‚Сначала долина, потомъ волнистая! мёст- 
ность, : 

5. Кумирня Тугуза ‚ 20 Долина рёчки Кумуръ и. подъемъ на’ пе- 
ревалъ. 

6. Сынджакь.... 21 Спуск съ лБеистаго хребта, потомъ падью, 
вдоль рчки, | 

Я Мери а. ь 21 Долина, отломе хребты и опять. долина. 

8, Сл: 15 . Долина, плоская возвышенность и‘ м, ] 
у’. деревни. 


9. бимаду . цены: 24. Небольшой, переваль и открытая, або 
 волниотая мфстность. 
2* 


10. Г. Мертонь.... 29 


Мф 


Волнистая мфетность, довольно населениая 
и обработанная. 


Итого 213 


11. Илака.. .. 36 Волнистая мфотность. 

12. Кемника. . . 21 Долина р. Лолохи. 

13. Больдо и. и 81 (Слабо волнистая мф$етность. Переправа 
чрезъ р. Неморъ, 

м За рёкою Нонни, на запад, ифстечко 
Бутха. 

14. Лоха...... .. 31 Долина: р. Нонни. 

15. Нимнень..... 41 То же, 

16. Тхахарь ..... 88. То же, 

17. Г. Цицикарь... 31 То же; страна населена и обработана. Р%- 
ка Нонни между Мергенемъ и Цицика- 
ромъ судоходна. 

Итого 229 

18. Темдеха. 28 Долина Нонни, 

19. Оньтохонъ. . 38 То же; дер. въ сторонв отъ рёки. 

20. Дуанай . .. 38 То же, 

21: Талха. ...'.. 5 88 Тоже. 

22. Куре (Гулу).... 34. То же, 

23. Уланъ-норъ.... 28 То же, Въ окрестностяхь Монголы. 

24;.Мосинъ.'. 0... 128 То же; 

95. ЧА... 15 То же, Близь деревни смяше Нонни съ 
Сунтари: 

26. 25 ‹ Переправа чрезъ Сунгари; потомь долина ея. 

27. 30 

28: и. , 4080 

и рей - х . р Селешя въ долинЪ р. Сунгари. 

81, Мону. ь 26 

32. Тентелъ-чеку... 26 

33. Файень...... 26) Дорога по уваламъ. 

34. Шурань...... 26 Долина Сунгари. 

$5. Г, Бужа.. 9... 27 Переправа чрезь р. Шуранъ; потомъ до- 


аина Сунгари. 


ее бо 


Вер. 

36. Гор. Гпринъ... 85 Долина Сунгари переправа чрезъ р#ку подъ 
тородомъ, который имфетъ до 60,000 жи- 
телей. 

Итого 535 


А всего отъ Благов$- 
щенска..,.... 977 Переходовъ 36. 


Принявъ же во вниман!е разстоян!е ТГирина до Мукдена п Певина, 

похучимь, что отъ Благовфщенска 
До Мукдена 1,381 в. До Пекина 2,130 в. 

Дорога между Благовфщенскомь и Гириномъ удобна для колесной 
Фзды на сколько лишь могуть быть удобны дороги въ Китаф. На ней 
содержатся почтовыя станциг и живеть населене большею част!ю бога- 
тов хлфбомъ. Болфе чфиь на 750 в., параллельно съ этою_ дорогою, 
идеть водяной путь, доступный для пароходовъ. Въ 1870 году вся эта 
дорога сната топографомь Нахвальныхь, маршруть котораго, весьма 
сходный съ изложеннымь выше, обнародованъ въ Зап. Русск. Географ, 
Общ, 1871 г. 


11. Отъ Гирина до Пекина. 


Губ. гор. Гирин». 0 На лфвомъ берегу Сунгари, въ долин%, 
ограниченной съ запада увалами. 


1. Свуэ....,. 36 Подъемъ въ гору: дорога по волнистой 
мфетности. 

2. Илмынь..... 36 Дорога гористая. 

3. Садань ..... 28 Переходъ черезъ р. Илмынь. Дорога такая 
же. 

4. Ибадань.,... 81 Переходъ черезъ р. Сайянъ. Дорога горис- 
тая, 


5. Алтынъ-эмель.. 30 Переходъ черезь рр. Ибадань и Итунъ, 
изъ которыхь на послёдней, къ сфверу 
отъ дороги, лежитъ г, Куанъ-ченъ-цзе, 
съ 35,000 жителей н важный по тор» 


товл$. 
6, Херу...... 83 По тористой м%отности и по дозииф Херсу. 
7. Эге-хотонь ‚.. 40 Переходъ черезъ р. Херсу; потомъ доли- 


ною съ увалами, 


8, Менгу-хэ... > 
9. (Г, Кхай - юань- 


10. Каоли (близъ г. 
Те-лина)..... 
11. Илу 


Итого .. 


18: Цзю-бянь...: 
14. Цюй-лю-хэ. 20 


15. Бо-ци-бу..... 
16: Эрль-дао-цинъ. ; 
17. Ояо-хай-сянь. .. 
18. Г. Куавъ-нинъ- 


19. Синь-тянь.... 
20. Ду-лоу-бо-тань. . 


21. Г. Цзинъ-чжеу- 
„ №. 
22. Сунъ-шань....: 
23. Да-чанъ-тянь .. 
24. Г. Нинъ-юань- 


25. Шао... 


26. Чиунъ-хя-шо.. 
27. Цзянъ-вей . 


28. Г. Нинъ-хай сянь. 
а Х нии в 


що 
Ито ., 


Вер. 
28 


28 


43 


35 


36 


82 
21 


36 
25 
25 
37 


40 
13 


26 
25 
20 
25 
20 


20 


36 


27 


42 


нра < 


Долиною рфчки Эте. 


Проходь . чрезъ тальниковую границу воро- 
тами У-юань-бу. 


Волнистая мфетность. 
Перёправы черезъ рр. Фань-хэ и Илу. 


Дорога по равнинф. Городъ лежить о на 
правомъ, сфверномъ берегу р. Хунуху. 


404 


Дорога по’ равнин: 

Переправа черозь большую р%ку’Ляо-хэ 
на паромахъ. 

Равнина, 

То же. 

Слабо волнистая ‘мфестноств. 


Част!ю равнина, слабо волнистая мфстность. 

Дорога гористая; но въ концф равниною. 

Переправа чербзъ рфчку. Мфотность го- 
фистая. 


Переправа черезь р. Далинъ-хэ. 
Переправа чрезъ р. Сяо-линъ-хэ; торы. 
Дорога гористая. 


То же; хребеть Лянь-шань ‘и Тань-цао 
линБ. 

То же; недалеко море, 
ЮаНЬ-хЭ мостъ. 

Дорога гористая. 

То же; переправа черезь двё небольшя 
‘торныя р%чки. 

„Переправа черезь двф рЪфчки и проходъ 
черезь ‚ворота, Великой стёны ая 
Зала у 


На рф&ф Нинъ- 


с 


= = 


Вер. . 
29. Г. Фу-нинъ-сянь. 55 Дорога по волнистой мфетности, Часть 
по врут. горамъ, 
30. Лу-пу-елнь.... 25 Дорога гористая; переправа чрезъ р. Янъ-хэ, 
З1.т: Юнъ-пинъ-чжеу 18 Дорога гористая; городъ лежить въ долины 
Ланъ-хэ (ПТанду-гола) и довольно обши- 


ренъ. 
32, ухо 27 Переправа черезъ Ланъ-хэ у города; дорога, 
= тористал. 
38. Фынъ-юань-сянь. 85 По волнибтой мЪотноети. 
34. Ю-сянь..... 40  Перёирава черезь р. Ша-лю-хэ Равнина. 
35 Г. Цзи-чжеу. .` 34 “Переправа чрезъ Иинву-мо-хё, Равнина: 
36. Санъ-хэ-сянь. : 36 Переправа чрезъ р. Сань-хд. Равнина; 


37. Г. Туньчжеу.'} "36 `Парвирава чрезъ Бай-хо (М0). РородЕ 
есть ХаЁбная пристань Пекина. Вбльшая 
. "7 каменная стёна въ радвалинахь. 
38. Пекинъ..... 20 ДЛвЬ дороги: сфверная, ’мощеная плитами, 
дурно поддерживаемая и потому ‘разру- 
Шитеуьная для экипажей; у’ Пази-чао 
переёфкаеть каналь; “ложная ^^ труп- 
товал, Съ многочисленными разЕфтвуе- 
ими. Первая приводить ‘в майчя}- 
сый городъ, вторая’ въ ‘ЕИтТаЙсЕВ 
Итого... 326 - 
А всего оть Гирина 1188 Переходов» 38. 
Дорога эта всть почтовая; но стаи не всегда совнадають 6% нбч- 
легами по мариру4у. Въ’ ляодунскихь горахь (№№ 22 — 83) ' спуски и 
подъемы очень круты и часто равмызаются дождами. 'Переправы рез 
торныя рЪчки также ЕВ По этой дорог’ ны о 
Пекина суть: . 
Оть Цурухайту 2227 в., оть Бы В 2130; 6156. т 
1890, оть зал. Посьёта 1715. РОДОВ, На зъ Аеный 
№№ УП, Пи! 


х. | о. ЛЬ 
ТУ. Кратчайшая дорога изъ в оВхаковщононяй въ. ни 
ь БИНЪ. ни -вО 
7443 Ом: Маршруть 60° аи % - 
19` Переправа’ Черёзъ” р. Нонни”"на паромахь 
отл доднахь, 


1—17. ГУ, гор. Ц 
уть 


19. Дер. Гамятай.. 
20. Дер. Хатайхай . 


21. Мфст. Чодъ-хото. 


22. Кара-керсутай. . 
23. Дачеманъ-худукЪъ 
24. Хачжату..... 
25. Махай...... 


26. Номучинъ .... 
27. Хашалу ...., 
28. Дер. Бороэргинъ. 
29. Чжантуту.... 
30. Куйсу-булакъ .. 
31. Далай-хакъ ‚., 
$2. Шинеголь.... 
33. Саннъ-хакъ ... 
34. Койсу-ходуръ .. 
35. Букучодь.... 
36. Чжургалай. ,.. 
37. Шара-норз ... 
88. Хонхоту..... 
39. Курень-буха... 
40, Халмей-уланъ .. 
41. Харинь-усу ... 
42. Гототуй..,.. 
43. Гор. Чатань - с0- 

борхань..... 
44. Хара-хото. .... 
45. Сорабо. .,... 
46. Сусвйбо..... 
47. Дер. Дань-бань . 
48; 'Мфот. Вуанъ-чэнъ 
49. Ворота Си-фынъ- 

кхзу..... 


50—56. Пекинъ. .. 211 


Вер. 


24 
24 


46 


40 
35 
30 
25 


47 
20 
30 
22 
33 
22 
30 
36 
24 
26 
38 
81 
30 
20 
22 
30 
80 


28 
35 
38 
15 
20 
16 


81 


Всего. , 1576 
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Долина Нонни, хорошо населенная, 

Равнина. Двф переправы чрезъ рукава 
Яла на лодкахъ, 

Мёстность слегка волнистая; перепр. чрезъ 
Чолъ на лодкахъ. 


Степь бъ хорошими травами. 

‘Степь. : 

То же. 

Ровная степь; дв переправы въ бродъ 
чрезь р. Торо. 

Отець; травы хуже. 

Стець. 

Степь; переходъ чрезъ р. Холо, 

Отець. 

То же; у ночлега озерцо. , 

Степь. 

То же, 

Степь, холмы, 

Степь. 

Переправа чрезъ Хара-Мурень; равнина. 


Долина р Лохи, чрезъь которую переправа. 
Увалы, у подомвы которыхъ ночлег. 
Долина. 

Долина р. Хонхоту. 

Волнистая мфстность. 

Увалы праваго берега Лохи. 

Долина р. Лохи. 


То же, 
То же. 
Переваль чрезъ. торы, 
Долина рёчки Бао-хэ, 
Долина рфчки Бао-ха. 
То же; 


Горы, 

См. маршрутъ по, Монтоми № УП. 
Переходовъ 56. Изъ нихь 28. (=784 в.) 
‚. по Монгол, 
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Дорога эта служить для почтовато сообщешя въ восточной части 
Монгол, нын® уже бдльшею частно запятой осздлымъ насехенемь, 
& также для отправки курьеровь между Цицикаромъ п Пекиномь. Она 
въ большей части овоей есть выючная и проходить по степи, довольно 
богатой травою. Около стц. Борозргина отъ нея отдаляется вётвь на 
юто-западъ, чрезъ Хешуй, Боро-хото, Чжао-хото и верховья Шара-му- 
рени въ Долонъ-норъ, до котораго: оть Бороэргина болфе 450 верстъ. 

Въ прежнее время’ дорога изъ Цицикара на Си-фынъ-кхэу служила 
для путешествя русскихъ каравановъ и посольствь въ Пекинъ Она 
очень удобна для легкихъ отрядовъ, особенно вонныхъ. 


У. Ератчайшия дороги изъ Бэдуно въ Покинъ и 
Мукденъ. 


Вер. 


Гор. Бдую.... 0 ть Цицикара 276 в., отъ устья Сунгари 
по р$в$ 700 в. 


1. Хили-манта. ... 42 Степь, 

2. Бекхири-байшань. 30 То же. 

3. Чатасту-байшань. 20 То же. 

4. Батарантуй.... 35 То же. 

5. Ару-боксо (тора). 35 То же. 

6. Нархань-шанга.. 40 То же. 

7. Дер. Бороту 27 Горы. 

8. Хошо-манта.... 35 Гористая степь, 
9. Шара-манта.... 60 Переправа чрезъ Лхо-хэ; волнистая страна. 
10. Тапиръ-дала ... 20 Степь. 

11. Икэ-байшань... 45 Волнистая степь. 
12. Байшань..... 25 Вдоль р. Нирвуй. 
13. Куку-гере..... 28 То же. 

14. Хара-байшань, .. 19 То же. 

15. Чаганъ-голъ.... 25 То же. 

16. Байнукв..... 20 Горы, 


17. Нючугать-хото.. 20 То же. 
18. Дер. Калка.... ‘27 То же, 
19. Харелинъ-голь. ‚ 24 То же. 
20. Абита-дабатавь . 26’ То же, 
21. Камчу-соборхань. (15 То же. 
22. Кужинъ-609.,., 85. То же; перевать на верховья Хинъ-л0-хэ. 


Вер: . 
23. Оло-хошу.. .:00. 28 По той ме рзЕЪ. 
24. Сусай-б0 0... 25° Въ горахъ. 
25: Дань-бань. из. 20. Долиною рфчки 'Бао-хо. 


27. Куанъ-чань. 22 116 То же. 
28. Ворота, ‘Си-фынъ- 
ху...) го. 8. Горамиь 
29—35. Пекинь. .:. 2 Ом. маршруть № УП 


Всего... 970 Переходовъ 85; изъ нихъ 28 по Монгол. 
Оть города Бэдунэ по долинамь Сушари и Итунмь-биры идетъ до- 
‘рога до станщи Алтынь-эмель, лежащей на большой почтовой дорогв 
изъ Гирина въ Мукденъ. Путь этоть, хорошо населенный, пройденъ 
мисе!оверомъ Вилмамсономь и имфетъь въ длину до 250 версть. А какъ 
отъ станщи Алтынъ-омель до Мукдена (маршруть № ПТ) разстояне равно 
243 вер., то обшай итогь версть между Бэдунэ и Мукденомъ выйдетъ 
493 вер., короче, чЁмъ чрезъ Гиринь, на 170 вер. 


УТ. Побочная дорога изъ Цицикара въ Хулань-чэнъ. 


Г, Цицикаръь... 0 
1—7. Отц. Мосинь. 226 См. маршруть по Маньчжури № П. 
8. Борхи-хатай... 45 
9. Чабчили ..... 40 | Равниною и слабо-волнистою мфстностью 
10. Одултай.....- 30 по лЪвому берегу Сунгари, вдоль стра- 
11. Булактай..... 20 ны довольно тусто населенной. 


12. Чжохо хошотай.. 30 у 
13. Г. Хулань-чанъ.. 40 Переправа черезъ рфку Хулань. 
Итого... 431 . Переходовь 13; 
Дорога эта — почтовая. 


Дороги съ Аргуни въ бассейнъ рёки Нонни. 
У) Изъ Цурухайту въ Мергэнь. Г 


Ст. Старо-Цуру- 
хайтуевская. . О На л№8бмъ ‘берегу Аргуни, 9” вер: ‘вышё 


впадешя въ ‘нее р. Гани. ' 
1. Нетуа...... 40 Посл переправы чрезв р. АргуНЬ идуть 
паралледвно р. Тани; но волнистой стви- 

в ‘оновти} вдолБ’ остатков Ввай; 


13. 


14. 


. Лутъ у р. Гани. 


‚ Р. Эскенъ 4. 


.Р. Кулдурь ... 


. Вершина Номини 


‚ Р. Номинъ 
. Р. Номинь. ... 


. Р. Номинь. ... 


. Разд. дорогь въ 


Мергэнь и Цицик. 


. Р. Гуюй-ли ..- 


‚ Р. Гуюй-ли выше 


устья въ Гань. 


Тунгузская “дер. 


Лихзу, китайскал 
Зеревня, вЫ Е 


; Г. Мертонь.., 


Итого ., 


Вер. 
32 


38 


33 


36 


26 


21 


39 


40 


38 
37 


АТ 


17 


24 


477 


— 91 = 


Долиною р.’ Тани и окаймляющимися ‘ея 
съ юга’ ‘увалами. Мфетами движеше 
трудно оть множества сурковыхь норъ, 

Частю по долинамь, изрытымъ сурками, 
часто по а\фсистымь и травянистымъ 
увалазь, 

Долиною рр. Эскона и Чонги, между го- 
рами. 

Переходь черезъ отроги Хингана, больш. 
част. плоск1е, болотистые и поврытые 
березникомь. 

Отлойй подъемь по болотистой долин% 
Дзергелуна на хр. Хинтансвй, порое- 
ш лфсомъ. Крутой спускъ къ Номину. 

По долинф лёсистой и травянистой, пока- 
той на востокъ. 

Тою же долнною, бол. част. луговою. 4 
брода черезъ рку: 

Переваль чрезъ подходяция къ ТЕ горы, 
потом опять долиною, заросшею дф- 
сомъ. Рфка становится сплавною 

Долиною лфваго берега Номини. 

Переваль чрезь лфоистыя горы въ Долину 
Гуюй-ли. 


По долинф Гуюй-ли и чрезь окружающие 
увалы. Переправы въ бродь, ре ря: 
ку затруднительны при позноводит. 

По увазамь вдоль Гани. Первый населен- 
ный пунетЪ, . $. 

Переправа на лодкахъ чрезъ Гань подъ 

` деревнею; : 


` Долина. Подь городомь переправа из лод- 


_ кахь чревь ь Нонни, которая. имфеть ‘до 
7 70 ых р. разашьь ва 2 Зв 


НИ. пб &92у 


— 28 — 


Дорога трудная, а$спстая и болотистая въ горахъ. Экипажи могутъ 
быть прововимы съ трудомъ; но для вьюковъ очень удобна; изобил!е 
кормовь, ‘Только лфтомъ много насфкомыхь, в весною можеть мфшать 
разливь рёкъ. Разстояые оть Цурухайту до Бдоговфщенска черезъ 


Мергань 661 верста. 


УП) Изъ Цурухайту въ Цицикаръ. 


Вер; 

Ст. Старо - Цуру- 
хайтуевская, . 0 
1. Елючь Шительдчи 20 


2. КлючьШиндунай. 20 
3. Ключь Яргутай. 13 
4) Р. Мыргэль... 25 


5. Г. Булунь- бойръ 


(Хайларъ)... 29 
Итого 106 

6, Халь...,... 20 
7. Джарманай.... 20 
8. Хара-хошу.... 31 
9. Эке-эрлБ,.... 20 
10. Мендукей.... 20 
11. Хархой...... 20 
12, Иректэ .... 25 
13. Бухалу. е ..,.. 20 
14. Илапь-0б0.... 20 
ТБ. Бари. ое ., 90 
16. Шаварь..... 26 
аи, 26 
18. Саракти..... 26 
19. Хара-халой... 31 


20. Кувурь...... 26 


На лфвомъ берегу Аргуни. 

Переправа черезъ Аргунь. и степью. На 
почлегв воды довольно. 

Три перевала черезъ торы. 

Переваль черезь значительный хребетъ. 

Въ сухое время почти безъ воды, а въ 
дождливое непроходима, 


Безлфсная степь и перевалы чрезъ отло- 
пя высоты. Въ 4 вер. отъ города пе- 
реправа чрезь р. Хайларъ. 


Равнина. 


Дорога гористая, частшю по тфепстой, 
част!ю по травянистой и болотистой 
почв. На ставщяхъ содержатся 10- 
‚шади и есть жилыл постройки. 


Перевахь чрезь лфенстый хребеть Хин- 
танъ, 


Спускъ съ Хинтана и потомъ по хо- 
рошо орошенной, большею частью 
лЬснстой мфстности, сосфдней рф5% 
Ялу. Много долинъ и переваловъ. 
Нфть большихь поселенй и обрабо- 
танной почвы, 


21. Хании...... 
22. Ши... 


23. Цицикаръь.... 


Итого . 
А всего отъ Цурухайту. 


433 
539 


По населенной и обработанной равнин, 
отчасти волнистой. 


Переправа чрезъ рфку Нонни, вполн®в су- 
доходную. 


Переходовъ 23. 


Это есть китайская цучтовая дорога въ Хайларъ, нёкогда пройден- 
ная Ланте, но вфроятно съ того времени (1736 г.) много измфнившаяся 
въ частностяхь, такъ что трудно прёурочить его показаня ъ китай- 
скому списку теперешнихь станщй, здфсь помфщенному. 


УШ. Съ береговъ Аргуни въ Пекинъ.' 


Абагайтуевсый 
карие... 


1. Р. Хайларь... 
2. Озеро Далай-норъ, 
3. Р. Уреунъ.... 
4. Р. Урсунъ. ... 


5. Уланъ-булавь .. 


.Р. Урсунь о... 
. Бупръ-и-Уланъ-эрти 
. 0з. Бунръ-норь. 
. Оз. Чапту-норъ . 
10. Оз. Хойту-тосихо- 


гозе 


зе Ибтартай-норъ. г. 
12. Ангирту-норъ ,. 


13. Борольчжиту-норъ. 


Вер. 


38 


33 


Отъ Старо-Цурухайтуевской станицы 120 
верстъ. 

Переправяеь черезъ р. Аргунь, вдоль ува- 
зовъ Шиви-Гунтей, 

Переправясь черезъ р. Хайларъ, по хол- 
мистой степи съ хорошими травами, 
Долиною этой рЬки, которой правый 6в- 
регь выше лфваго, чисто-болотистаго. 

То же. 

Переправа на льв. бер, Урсуна во изб- 
жан!е перехода въ послфдотвш устьевъ 
Калки въ оз. Буиръ-норъ. 


} Вдоль р. Урсуна. 


По плоскому берегу озер. 
Равнина; на ночлегв вода дурная. 


Совершенная равнина. 

Тладкая равнина, сначала сухая, & потомъ 
болотистая, 

По холмамь, покрытымь травою, & потомь 
болотистою равниною. ль 

Песчаною, мёстами волнистою ‘степь. 


И И 


т Вер: © 
14. Хабирганъ......26 По. безплодной равнин и по холмамъ. 
15 Хара-лусу...-. 37 По безидодной холмистой степи» 
16, ТГорхонь-голь .. 40 Пореходь черезь рфчви Хара-усу и Ин- 
чатанъ; равнина, 
17. Пачай-кубуръ.. 31 По равнин, частью болотистой, и по пес- 


чаньигь ‘холмамь; переходь чрезь ручьи 
16 Торхонь-толь щь Тень-бира. 

18, Гонкерь . 202: 46 Шо высокой степи, мимо  торько-соленыхъ: 
озеръ Керемту,. Кудунъ и дрь, а потомъ 
долиною. р Балугура» 

19. Нужиье,.. 30 Долиною Балугура, м8стами по сосфднимь 

. холмамь; на западь оть р$ки пески. 

21. Вутуриху-булакъ. -31 По отрогамъ Хинтгала, одЪтыгь” хорошей 
травою. 

29. Хара-хото (сел.). 38 По холмистой стеши, потомь по долин% 
Хара-Мурени. 

28: Дер; `Куркэйь о: ‘27784. Шо. дожйнЪ Хара-Мурени, обильной лравою. 

24. У поднолйя горь. 39 Пер. черезь Сира-Мурень, потомъ горами 


. и песками: 
25. Хотосинь-худукъ. ` 15 | Равниною; хорошо населенною; на ноч- 
лаХ лег колодцы, 
26. Р; Шерке ши: 25 24 › Жолмистою, безлёеною, но травянистою 
степью: 
27. Р; Оирхасги р 381 По ‘дорог нфеколько глубокихъ овратовъ. 


28. ВлючьБулангерь. 32 Переправа через. р Сибе. 
29. ТГородь ‹_Куанъ- 
А ЧВНЪ 1:4, 2 26. Дорога цо гористой, но обработанной и 
населенной странЪ. 
30. Ворота Си-фынъ- 
кеху. ..... 31 Дорога ториетая и извилистая. Великая 
стёна — конець. Монгол, 


Ито”. . 880 | 


31. Сбанъ-дунь-инъ . 31 Перепраза чрезь Лань -хз по плохому 

т мосту; потомъ горами. + 

32. Г. Цунъ-хуа-чжеу 26 Спускъ съ горъ, потомъ по долинВ, хорошо 
ибтолй 010% т населенной» 

33 Гор. Ши-мент”. „31, 


34. Гор; Цвиччаеунь и ЗЫ 


} "По долин, между торами. 


== Ва — 


Вер. р 
35. Гор, Сань-хэ .., 86  Одетка волниетою равниною. 
36. Гор. Тунъ-чжеу. 36 Равнина населенная и обработанная, 
37. Пекинъ,...... 20 Поть нфокольно дорог; для, ифшихь лучше, 


сдфдоваль мощеною въ восточныя во- 
рота, экипажамь — южнфе по густо-нае. 
селенной равнин къ ю.-в. воротамь, 


Итого 1: и 2 
А всего: ‚ 1091 Въ’ 37. переходовъ. 

Между всфми дорогами 'оть русскихь границь въ Китай чрезь 
Монголию эта’ есть ‘самая ‘короткая, самая изобильная кормами ‘и самая” 
удобная для движешя. Кром тотб эта же дорога есть самая важная 
въ стратегичевкомь” отношенш, ибо приводить сначала въ многолюд- 
нфйшя части Монгол, а потомь въ страну близкую къ Желтому морю, 
откуда’ мотуть’ быть доставаяемы ‘въ кораблей всякаго рода запасы, Для 
движеня экниажей въ южной, тористой своей половин она представ- 
ляетъ столько же удобств, какъ и’ всякая катайская дорога," 


ТХ, Изъ Нерчинокаго края мимо 03. Далъ-нора въ 
Пекинъ, 


Оть границы близъ ‘маяка’ Кубельджинь до Пекина 36 переходов, 
1159. верстъ. Дорога’ выючная, но’можно провозить и телфги, преимуще- 
ственно, двуколесныя. 


Ручей Халсучи-бу- Верстахъь въ 35 оть кар. Чиндантекаго и. 
ЧАЖЪ сени 0 Елючевскаго.. 
1. Олонъ-норъ... 36 Волнистая степь; много озеръ. Дорога прямо 
а, ютъ. 
2. Ободу-норь... 28 То же. 
3. Хуту-байду ... 47 То же, на юго-юго-западъ, 
4. Чироки...,, 40 Слегка ходмистан степь; мфетами, озерца; 


‚травы хоропия. : Я ` 
5. Рька Керулэнь. 45 Степь, большею часто ровнал; травы хо- 
рошия. Ночлегь на, сфверномь, берегу, 


Итого 196 ›. Берулена 


6. Конду. .... 25 Переправа черезь Керулэнь 
потомь холмистою стенью, ‚ а 

т на 

. Эрдени-тологой . 82 Холмистан степь съ охорошею травою. 


„въот-тиеТИ { 5. Е 


ь брод, 


Ь, 


“3 


9. Холостай-булакъ: 
. Чорчи-кебуръ. - 


. Утещинъ..... 
„ Хуласутай.... 


„ Сурхуту-булакъ . 
15. Тези-булакъ... 
. Унегеть..... 


; Шарн-бурлту .. 


. Арте-Чикиръ. ., 
. Хабчели-булонъ. 
. Верховья Чикира 


. Обулонъ 
. Таганъ-норъ. .. 


Итого 

23. Вь степи.... 
24; Озерцо 
куре 
25. Оз. Усту-куре.. 
26. Рёчка  Тургень- 
Искарь. .:...: 
27. Рчка Куркиръ . 


Хорай- 


28. Деревня Оанъ-да- 
инъ .. 
29. Деревня Ю-чжао- 
инь . 
30. Деревня Це-цянъ- 
М са 


526 


31 


26 


88 


Очень неровная степь, травы хорошия. 

То же. 

Равнина, отчасти песчаная, 
мистал. 

Равнина; травы становятся хуже. 

Сначала по равнин, а потомъ.по холмамъ. 

Частно по дол. Утещина, частно по хол- 
мамъ, Начало Внутренней Монгол, б%д- 
ной травами. 

По’степи, мёстами вехолмленной, 

Безплодная степь. 


отчасти хол- 


Безилод. ст., потомъь небольш. холмы и 
долина Чивиръ-усу. 

Ровная, слегка песчаная степь; повороть 
на ю.-ю.-в. 

Равнина, 

То же. 


Вдоль по р%+чкЪ, которую неоднократно 
переходятъ. Дорога снова идеть прямо 
на югь. 

По холмамъ, мимо многихь ключей. 

Совершенио плоская равнина. На запад$ 
оть Таганъ-нора видны развалины храма, 
& еще западнфе лежитъ озеро Даль-норъ. 

Частшю по’ холмистой степи, а част ю по 
пескамъ, На ночлег$ нужно рыть колодцы. 
Вода не глубоко. 

Бугристо-песчаною степью. Дорога труднал. 

То же. 


Слегка холмистая равнина. 

Плоская возвыш. на зап. отъ торы Пе-ча 
‘или Хамаръ-дабагана. 

Долиною Куркира. 


То же, 


Долиною Шанду-гола. 


== 


Нфсколько переправь чёрёзъ, ПТанду-голъ 
(Танъ-хо) въ бродь, что въ ‘дождливую 
пору затруднительно, 

Дорога гористая и извилистая, У Гу-бэй- 
кхэу Великая стёна и лёд. конець 
Монголы, которая впрочемь на 4-хъ 
послёднихь переходахъ болье населена 
китайцами, Оъ 26 перехода попадаются 
деревья. 


По глубокой долин р. 
вающимь уваламъ. 


Хакира п окру- 


По той же долинф. 

Пер. черезь р%№ку Бай-хо (Пей-хо); начало 
равнины, 

По густо-заселенной равнин%, 


Вер. 
31. Деревня Нань-я 35 
32. Укр. Гу-бой-кхэу 38 
Итого 816 
33. Ляо-хуа-тхень 15, 
ПИвАкя Дб 30 
34.  Шинь-хуань. 15, 
Мы-юнъ-сянь 15 30 
35. Няу-лянь-сянь. . 31 
36. Пекинъ :.... 41 
Итого 131 


А всего 1159 


Дорога эта была двакды пройдена пъ 1689 г. большимъ караваномь, 


сотровождавшимь китайское 


второе путешестые по Татарт, у Ои Нае, \юше ТУ, р. 


посольство въ Нерчинект. См. Жербильона, 
163 еЁ зу. 


Х. Изъ Чинданта чрезъ Долонъ-норъ въ Пекинъ. 


Путь этоть, собственно пе’ изъ Чинданта; а изъ Хулусутаевскаго 


караула, пройдень съ телёгами купцами Бутиными въ 1870 году: 


По 


немъ же они саФдовали изъ Калгана чрезъ Долонъ-норъ обратно. 


1. Карауль Хулусу- 


таевемй. .... 40 
2. Усунъ-кили. 48 
3. Голотей-норъ .. .82 


4. Р. Уаьдва глесоиьият « 
Горбуней-булакъ. 48 
6: Оумыйнъ-булакъ. 


`Оть Чинданта на югъ степью. 

Между озерь Дзунъ и р. рей 
потомь въ р. УльдзЪ. $ 

'Увалами близъ Ульдзы. 

Влизь ‘монгольскаго Бусеевскато караула. 

Дорога увалами, твердая; ‘из 


30» То же; на отанц развалины храма 


Вер. 
7. Кундулунъ-булакъ. 
(Баянъ-дунъ).... 652 
8. Оз. Шара-бурду. 49 
9. Кэрулюнъ, рез. 
Це-беэса, .. 14 
Итого . 1320. 
10. Цаганъ-тологой . 25 
11. Хашларъ-торого. 19 
12. Цаганъ-уйенъ-ху- 
ДУуБЪ . ::.- 25 
13. Боро-торомъ 23 
22 


14. Тосунъ-худукъ. . 
15. Батуханъ (Дзунъ- 
булакъ).. 
16. Амоней-усу-ху- 
ДуЕЪ. 
17. Хожу-булавъ. 
18. Ацапу-Уланъ-хо- 


шунты. хе. 23 
19. Нукутей-толь ‚. 22 
20. Баинъ-хайласанъ. 18 
21, Зашай-худукъ.. 28 
22. Арв-хубу .... 20 
23. Р. Дзульга : 16 
24. Баннъ-далай... 281 
25. Сайханъ-усу. <. 24 
26. Ують-толъ..:. 34 
27. Табунъ-худукъ. . 26 
78. Ара-голъ..... 25 
29. Бандида-дацань. 38 
30. Такалъ-гота ......10 
31. Бальгихэ-худуъ. 30 
32. Амалонъ(кит. зем- 

вруеко 30 


лянЕа) о. =. 


= $ = 


Дорога крфикая, хрящеватая; перев. чрезъ 
Баянъ-дунсвя горы. 
Дорога ровная и твердая, 


Спусвъ въ долину’ На станци монастырь, 
лавки и пр. 


`Увалами. 
Со 9-й версты равнина. 


'Увалами. 
Большими увалами котловины озера. 
Увалами. 


Ручей. У гряды горь Батуханъ, 


Чрезъ равнину Шара-шаралей. Корма б$дна. 
Пологими увалами. 


Дорога, ровная; ночлегь у р. Шоноянъ-голъ. 

Переваль черезъ горы. 

Увалами въ сух. руслу, съ колодцемъ и 
ильмовн. вокругь. 

Дорога сначала камениста, 
`равниною. 

Черезъ горы въ котловину. 

Дорога увалами; рёчка течеть съ 3. на Г. 

Дорога высокими увалами въ котловину. 

Пологими увалами, мимо’ кочевокт. 

Черезь поломя горы. 

Черезъ поломя’ горы `Вабине-шите: 

Небольшими увалами и потомъ общирною 
`равниною. 

Два брода чрезъ р. Шижинъ-гол. 

Опять въ бродь на Шиминъ-голв; но до- 
рога черезь гору. 

Увалами и мимо скалистыхъ сопокъ. 


потомь оби. 


Перевать черезъ, Буйтунь-шиливскИ хребет, 
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Вер. ь 

33. Сыруханъ-голь.. 12 Рёчка по с\верной окраин® Большихь 
‚ песков, 

34. Ихо-тала. .... 82 Песчаные бугры, 

35. Цаганъ-норъ... 14 То же, 

36. Шурганта-норь. 21 Сначала то же, а потомъ твердыми поля- 
нами, 

37. Тарятей-худукь. 91 Дорога отчасти песчана. 

38. Кырымту-норь.. 91 Обширная котловина, 

39. Оаиту-норь... 10  Котловина съ озерами. 

40. Шандуготь... 39 Близь развалин города Чкао-Найманъ-сумэ. 


41. Г. Долонъ-норь. 20  Переходъ. черезь р. Шанду-голь (8 саж. 
11/3 арш.) п потомъ увалами. 


42. Гумынзъ..... .35 — Горы. 
43. Унцгумыль ... 32 Переправа чрезь Льанъ-хэ и потомъ торами. 
44. Нанза-гумыль. . 28 По дорогь встрчается березовый лфеъ. 
`Горы высок. 
45. Гожи-тунь (м6с- 
Ва. ее 27  Долиною р. Шелаихи. Дорога на Жехо. 
46. Дава-гумыль... 20  Переваль и спускъ, 
47. Шара-хото (гор.) 30 — По долин рч. Фупинъ-цанъ. 
48. Боро-Норъ (мфет.) 24 : 


49. Синь-жа..... 20 

50. Шошанъ-ланъ. . 22 

51. Губей-кхэу.... 35 Великая стфна. 
Итого .. 278 


52—57. Пекинъ... 132 По населенной стран%. 
А всего. 1491 Разстояше вЪроятно боле истиннаго. 


Отъ Долонъ-нора до Казгана есть дорога, годная для колесной зды, 
длиною около 240 в.; на ней — постоялые дворы. 


Х1. Съ верховьевъ Онона въ Пекинъ. 


Кар. Ашиинскй . . я 
1. Китайск. кар. на 
Ононё....... 32 Долиною Онона, 
3+ 


= 


Вер. 

2. Р. Баинъ-голь.. 29 Горами. 

3. Руч. Садагинъ-голь 27 Хреб, Дутулуръ и долиня. 

4. Р. Хурху.... 26 Долиной р. Жергалантуя и горами. 

5. Р. Таркилчи. 36  Горами. > 

6. Р. Кэрулюнь .. 40 Волнистою и ровною степью- 

7. 0з. Дарханъ-цай- 

ДЕН, онл 45 Долиною и холмами. 
Итого. ,... -. 815 (*) 

8. Кутуль-булакъ.. 35 Гористая степь съ травою, 

$ ый и. о мфотами’ солонцоватая. 

11. Шибартай.... 51 Волн. степь съ тверд. почв. и хорошими 
пастбищами. 

12. Онуинъ-чолокъ.. 32 Равнина съ небол. ходмами. ` Горы Онуннъ- 
чолокъ на восток%. 

18. Онтонъ-елезу . . 30 Степь, м%стами хрещеватая, мфстами тра- 
вянистая, 


14. Кара-Мангуни-ха- 


бирганъ . 35 Равнина, м6стами травянистая. 
15. Хулусутай - ча. 
танъ-норь,... 25 Равнина. 
16. Судету...... 86 Мьстами сыпуще пески: на ночлегв , хо- 
рошая вода. 
17. Кодо (хото)- Ку- 
МИ, и 36 На 11 вер, конещь Халки. Песчаные буг- 
ры. Три колодца. 
18. Сензе-шери ... 25 Почти ровная стель; на ночлегв хорошая 


* вода и есть трава. 
19. Таргирь..... 21 [овная степь; крупный песокъ, 


(#) №ь а подходить слфдующая дорога изъ Кяхты. 
0° 


Еязта . . 
1—12. Ура... 279% См. маршр. № ХИ. 
18—17. Мокоту. 1751/» Тамъ же. 
18. Бапнъ-орсету т: 41: а. 0128” На ре Кэрудювй 
19. Тоно-ола...... о. 82 У р. Корулюпа. 
20. Р. Корудюнь ..... 86  Долиною. 


21. 0з. Дарханъ-цайдамт 
Итого оть Бяхты, . . 076 ас#0 


5 02 < р. 525 


Вер. 
20, Кетерху (Гедер- 
тонъ)....... 15 Волнистая мфетность, 

21. Хорхо...... 165 Волнистая, безилоднал степь, 

22. Хабиртанъ.... ‘96 легка волнистая столь съ довольно твер“ 
дою почвою, 

23. Сира-суриту... 19 Бозбе плоская степь съ небол. нолич, сы- 
пучихь песковъ. 

24. Хулустай, ‹.., 28 Сыпуе пески на очень неровной мфет- 
ности. 


25 Куръ-Чатанъ-норь 17 Сыпуще пески \цесви на неровной” мфет- 
ности; Ночлегь у озера, 


26. Куэнъ-норь... 25 Сначала долиною рёчки съ обрывистыми 
- берегами, а погомъ по мфстности очень 

неровной, 
27. Вумукь..... 23 Сначала по ровной степи, потомъ по пес- 


чанымь горамъ. 
28. Хужимукъ (озерцо) 21 Равнина, мфстами съ тверд. почв., м%ста- 
мн съ сыпуч. неск, 
29. Оз. Ангирту-норь. 19 Песчаные холмы На ночлег хорошая вода. 


30. Холбо + зы. , 15 Кочковатые пески, 
31. Куйсу (кейву)-бу- 
ДОЖЬЬ Ани бора 20 То же (Оть. Кяхты` 46-й переходъ) (*). 
32. Конъ-норъ.... 41 Оч. волнистая страна. 
33. Г. Боро-хотонь. 10 Отепь, въ дожди болотистая. 'Городовъ 
з лежитъ на р. Шандугол}. 
34. Ногай-хошо... 27 Ровнал степь; деревня на р. ПТавду-гол%. 
35. Челонъ-балгасу . 31 По волнистой местности, богатой травою. 
36. Ворота  Ду-ши- 
вх. ...... 15 По открытой холмистой мфствости, 
Итого. 786 


(*) Отсюда идегь дорога къ Додони-нору чрезь сз блующия станции. 


46. Дер. Эрёль .. Хх 80 
47. Нор1у-булажь. ... . . 35 Порами и долиной. 
48. Г. Долонз-норь > Зо -оеож. 80. Ровною стень». 


Итого: огь Ашиш”. кар. 998. . Переходов, 34. 
› Кажты ‚ сз 119 Переходов» 48, 


Вер. 
37. Г. Юнъ-чжеу-сянь 20 
38. Г. Че-ченъь-сянь. 25 
39. Тя-у-бу..... 20 
40,, Котин .....- 18 
с 28 
42. Хуай-лай-сянь. . 18 
43. Ю-линъ..... 15 
44. Нань-кхэу.... 31 
45. Ша-ху... . хо 21 
46: Мекинь 3. 24 
Итого.. 220 
А всего отъ Ашин- 
тинск. кар. ... 1221 
Кахты 1582 
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Сначала по горамъ, потомь долиною р. 
Бай-хэ (Пей-хо). 

Тою же долиною; которая въ одномь м$- 
ст сперта горами. 

То же. 

По широкой долин%. 


М%стность гористал, но населенная и хо- 


рошо обработанная: 


Хорошо воздфланнал равнина съ густымъ 
населенемъ. 


Переходовъ 46, 
Переходовъ 60. 


Дорога важная въ томь отношени, что по ной могуть двинуты с0- 
вокупно отряды войскъ съ Селенги и Онона, раздфленныхь въ Забай- 
кальф Яблоновымъ хребтомъ. Она гораздо удобнфе для движешя войскъ, 
чёмъ всф, лежацйя къ западу. По ней императорь Кханъ-си ходить съ 
значительною армею. Лучшее время для движен!й —апрЪфль, май, августь 


и сентябрь. 


ХПИ. Отъ Кяхты чрезъ Ургу и Калганъ въ Пекинъ 
караванный травтъ. 


Кяхта. ... 
Оз. Гилань-норъ. 


. Урмухтуй.... 
. Баинголъ. . 
. Хараголь . 
. Хоримту. ... 


хоче 


0 вер. 
9 Равнина. 
24 Равнина, большею частью. аёсистал, 


22'/з Переправа чрезъь рфку Иро и каменистое 


ущелье. 

Подъемь изъ долины Иро въ горы; 
торами. 

Переваль; падью. 

Падью. 

Большею частью по горамь. 

Переправа чрезъХараголь у станщи; по- 
томъ падью, 


19. 


5 
НЕ 


29. 


. Хунцать..... 
. Бургалтай.... 
. Аршанты. .... 
„ Городъь Урта. .. 


Итою .. 


. Налайха..... 


‚ Гавца-худукъ .. 
. Чжаргалантуй.. 
. Гильтегентей 

> МО а 


. Бомботу..... 


„ Вибе ыы 
„ Шара-шароту 
. Бусеннъ-челу 
ут: 12% 
. Саннъ-Бутуль.. 


Мубулунь,.,- 


5. Цатанъ-тугурикъ. 
ВА 


ШуЙВ, зоо 
Хайластуй.... 


. Чулукъ-Тугурикъ. 
. Кутулъ-усу.... 
. Иренъ-холоеъ . . 


. Цаганъ-худукъ. . 


. Борольчжи. ... 
. Минганъ..,... 


Вер. 


35 


45'/ 
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Падями и хребтами. 

Переваль чрезъ гору Чанагу; падями. 

Падью, 

Подъемь на хребеть Гунтуй и спускъ 
съ пего въ долину р. Толы. 


Пер. чрезь Толу, потомъ долиною ея и 
наконець падью, 

Гористая и каменистал степь, 

То же, 

Степь; дорога отчасти идеть падью. 

Холмистая стець; на восток въ 17—18 
вер. р. Кэрулюнъ. 

Ровная степь. 

Холмистая степь; ночлегь у подошвы 
т. Дарханъ. 

Волнистая и частпю каменистая степь 

То же. 

Слабо-волнистая степь, 

Холмистая и частю  камениетая степь. 

Ровная степь; изрёдка холмы. 

То же. 

Ровная степь; на ночлегв ‘ключи, 

Холмистая степь; станшя въ овраг$ у 
колодца. 


Довольно ровная степь, частью цески. 

Холмиетая степь. 

То же. 

То же; ночлегь въ горехъь у колодца. 

То же; у ночлега колодцы и соленое 
озеро Иренъ. 

Ровная степь, частью пески; у ночлега, 
Колодезь. 

* То же; колодезь. 

Ровная степь; колодезь у подножья 
холмовъ. 

Холмистая степь; колодезь. 

То же; у ночлега озерцо. 

То же; коходезь, 


Вер. 

39. Хашята..... 28. Горнстая стець; у ночлега озерца. 

40. Шабартуй..., 28\/з Дорога, большею частью идеть по ущельм 
въ пористой степи. 

41. Цзамыйнъ-усу... 47!» Гористая степь. 

42. Гурбунъ-тулка .. 41 Стель и холмы; понерегь дороги земля- 
ной вать; у ставит озериа при ио- 
дошвф холмовь, 

43. Цатанъ-балгасу. 25 'Огепь; хорошёя пастбища, 

44. Нордань (дер).. 35 То же; у ручья Бургасутая подходить 
съ запада почтовая дорога изъ Ури 
и Улясутая. 

45. Калганъ (гор.).. `22 Ущелье; спускь съ холоднаго нагорья 


въ долину. Великая стёна, 


Итого... 9871/з 
46. Гор. Сюань-хуа-фу 36 Равнина; въ. одномь мфств небольшая 


гора. 

47 Гор. Цзи-минъ-и. 33 Частю по ущелью р. Янъ-хо, частйо 
по равнин$. ^ 

48, Гор. Ша-чэнъ.. 27 По равнин; на дорог городь Оинъ= 
бао-ань. 


49. Гор. Хуай-лай сяяь 80 Плосв:в отклоны тор. 
50. Укрьцлене Чадао 23 Переправа чрезъ р. Хулай; внутренняя 
Великая стЁна. 


51. Нань-воу..... 23 По ущелью, при выходь изь котораго 
ночлегь. 
52; Цинъ-хо... 35 Равнина, густо заселенная. 
53. Г. Певинъ.... 10 То же. 
Итого .. 217 
А всего... 1484 Вь 52 перехода. 


Дорога снята топографомъ Шимковичемъ. 


ХШ. Разв®твлен1я караваннаго пути отъ Урги до 
ал гална,. 


а) Гунчжуйская дорога. 


ме 0 Оть Кяхлы 279 вереть, 12 ‹цереходовъ. 
И. 35 Сначала долиною Толы, а`потомъ . горами. 
3, Хашиу ..... 30 Очень торт ‘дорога, особенно сначала. 


М 


Вер. 
3. Хапцаль..... 96 Гористый переход; но на ночлег хоро+ 
Пий колодезь. 
4. Учань-норь..., 40 Отсюда травы и водв становятся хуже. 
5. ОлонЪ-0бо,... 30 Хороший володевь. 
6. Цзамыйнь- уланъ- 
ХУДУБЬ, ..... 25 
7. Хакпакту.... 98 Воды мало, 
8. Хододо,...... 25 Вода хорошая. 
оо г 23 Дорога каменистая, 
10. Бухайнъ-усу... 20 Горы; травы нётъ. 
11. Уйвынь..... 24 То ще, но на ночлегф хорошИй колодезь. 
12. Уланъ-тодогой.. 22 Воды мало. 
13. Куку-дересу... 35 
14. Уланъ-худукъ.. 35 Равнина, частью болотистая, частью. пес- 
чаная; травы мало. 
15. Сенчжи..... 30 На ночлегв хорошйи колодезь. 
16, УБЕ кт 33 Перефздъ трудный. 


17—32. Оть Удэ до Цзамыйнъ-усу станши т же, что подъ №№ 28 — 
41 маршрута № ХИП; но оть 38 Сучжи можно идти такъ: 
Утундуинъхошоту 30 Отсюда травы улучшаются. 


Хадаинъ-усу... 30 
Уланъ-хошу... 12 
Цзамыйнь-усу.. 29 


33—37, до Калгана. 128 По маршруту № ХИ. 


Итого оть Урги до 
Калгана около,.. '950 Переходовь 37, т: в. болфе, чВмъ по мар- 
шруту № ХП на 6. переходовъ. Дорота 
нЪфеколько короче, но, труднфе. 


6) Аргалинская дорога. 


0—9. Ургь — Шара- 


широту. .... 269 По маршруту № ХП. 
10, Олонъ-байсинъ. . 28 Каменистая гряда горъ. : 
11. Оучжинь-усу. .”. ^`89` Сбуешь, покрытая разноцвфтными камнями 


крем, породы, 
12. Худугурь.... 18. $ : 
13, Абургаинъ-суиэ», 33 Красивое капище. Въ окресты, много вер- 
блюдовъ. 


== 48 = 


Вер. 
14: `Дурбань-дерету . 20° Песчаная почва, Вблизи пастб. богдыхан. 
верблюдовъ. 
15:79 рт болит, , 32 Чрезь ущелье Удо, потомъ по долинф. 
16. Убуръ-удэ.... 85 Пломя травы; солонц. вода. 
17. Ташун ...:. 26 Вблизи ночлега монгольсый 06бо. 


Эти двЪ, послфдейя, станы находятся нфеколько въ сторонЪ 
отьъ станцй того же имени на доротв № ХИП. 
18. Харвтуннъ-Оучжи 20 Хороный колодезь. 


19. Цзунъ-Сучжи.. 30 

80. Батхай...... 25 Перефздь по каменистымь падямъ. Бог- 
дыханеке верблюды. 

21. Олонъ-худукь.. 40 

22. Саинъ-усу.... 23 Вода нехорошая. Соленое озеро. 

23. Хучжирту. ... 23 На переходв пески съ вредною для ло- 
шадей травою — сули. 

24. Куль-худукь... 28 Дорога трудная; пески. 

25. Шара-будургуна, 22 

26. Дурма...... 25 По песчанымь горамь. Самый трудный 
переходъ. 

27. Цакилдакъ.... 820 Дорога гористая и песчаная. 

28. Вле-суту..... 22 То же, трава но лучше. Вода прёеная. Въ 
окрестности пасутся овцы. $ 

29. Хара-тологой .. 30 

30. Куйтунъ..... 35 

31. Цзамыйнь-усу.. 20 Хоропия пастбища. 

32—36. Калганъ ... 123 По маршруту № ХП. 

Итого оть Урги... 987 Переходовъ 36. 


Ве три дороги по прямому направленцю отъ Урги до Калгана, т. е. 
Аргалинская, Гунчжуйская ин Дарханская (№ ХИП), хотя и посбщаются 
многочисленными карававами, мало пригодны для движешя войскь, по 
скудости кормовъ и воды. Наши казаки съ легкою почтою въ Пекинъ 
Фздять по одной изъ нихъ, 


ХУТ Почтовая дорога изъ Кяхты въ Пекинъ. 


1—12. Изъ Кахты 
вь Ургу..... 279: См. маршруть № ХИ. 


18. Соно-схоланту. 19 По долин р. Толы, которую переходять 


въ 11 в. оть города, 


ьюььь 
мно 


я 


. Букукь.... 


. Дологонъ,., 
. Чжаргаланту . 


Ондурдаба .. 


. Тала-балыкь . 
. Нарунъ.. 
. Модонъ. 
. Тайрумь ... 
. Боро-дага.”.. 
. Баинъ-билкихь 
„ Баинъ-хошигу. 
. Свагой ..., 
„ буи т.. 


27. Саиръ-усу. .. 


28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
57. 
38. 
39. 
40, 
41. 
42. 
43. 


44. 
45. 
46. 
47. 


Итого 


Кутуль.... 
Баро-0бо... 
Дзоборъ.... 
Салалу.... 
Горбань-найша, 


Гаше..... 
Тугурнкь... 
Толи-булакъ, . 


Бнаунь.... 
Кормахаръ .. 
Цесы-хонгоръ , 
Уланъ-худукъ. 
Шара-мурень . 


'Цатань-худукъ 
Олонъ-худукъ. 
Боллай..,. 
Шара-хада.. 


Вер. 
27 


20. 


28 
28 
33 
30 
335 
33 
23 
28 
24 
28 
31 
30 


: 415 


30 
36 
25 
22 
28 
42 
28 
С 
36 
28 
25 
20 
25 
33 
20 
29 
27 
25 
24 
рр 
18 
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Подъемь изъ долины Толы въ ходмистую 
стень съ хорошими травами, 

Волнистая степь. ь 

То же. 

То же. 

То же; трава менфе густа. 

То же. 

То же. 

Степь; трава рфдкая. 

То же. 

У станшши  рфдкал растительность, 

У станши озерцо, трава очень рёдкал. 

Степь почти’ безплодная. ы 

То же, 

То же. На станщи  Санръ-усу есть домь ‘и 
кумирня; здфсь подходить съ запада до- 
рога изъ Улясутая. Положеше станщи 
опред$лено астрономически г-мъ Фричче, 


Холмистая степь. 

То же. ы 

Степь. 

Холмистая степь. 

То же; растительность очень слабв. 

То же. 

То же. 

То же. 

Чистый песокъ. 

Холмистая степь; на станщи кумирня. 

То же; на станщи нфсколько деревьевъ. 

Степь; немного растительности. . 

Степь. 

То же. 

Слегка волнистая степь. 

Песчаная степь; пересохшая р%чка. Астро- 
номичесый пунктъ. 

Такая же степь. 

То же. 

То же. 

То же. 


Ра 
Вер. 
48. Бомботу.... 98 То же. 
49. Улаха. чили 24 То же; 
50. Чшивтай... 36 Холмы, 
51. Чечертай... 36 Конещь песчаной Гоби. 
52. Мингаль... 26 Травянистая степь. 
58. Чжатустай .. 18 То же. 
54. Куй-сутай. 2 То же. 


55. Оро-худукъ . 24 То же; ночал. у озерца вблизи Ангули-нора. 

56. Халютай... 24 То же; ночлегь у ручья Халюстай, текущ. 
въ Ангули-норъ. 

57. Бургасутай. ‹0 128 Богат. пастбища; ночлегь при ручьв Бури... 
у подошвы холмов. 

58. Чаганъ-тологой ^ '25 Высокая, гористая страна; дорога’ но рав- 

Нин. 

Спускъ съ возвышенности но оврату, ле-- 

. жащему восгочнфе Нордянскаго. 

60—67. Пекинъ. 217 См. маршруть № ХП. 

А ‘воето 67. пере- г 

ходовъ....... 1760 


„Дорога вьючная, но допускающая возможность $зды на колесахъ. 
На станшяхь содержатея лошади и верблюды. Но кормы скудны на 35 
перефздахь, оть 20-го до 55-го, а мфестами есть чистый иесокъ. Такт 
как, хром того, дорога эта на 276 верстъ длиннфе № ХИ, то шо 
ней Фзднтъ только китайская почта, которая въ Санръ-усу раздфляетея 
или соеднняется, смотря потому, слфдуетъ ли съ юга или съ сЗзвера. 1-1 
Настоящий ершруть, нЪеколько отличается и по назвайямь, и по 
разстояшямь оть нанечаланнато въ Военно-Отатистичискомь Сборник, 
но китайский Дорожникъ съ нимъ согласенъ. 


ХУ. Оть Юстыда чрезъ Дзиндзиликъ въ Иркутскъ. 


Значительная. часть этой дороги. пролегаеть по китайскимь карау- 
ламъ, которые могуть считалься, пограничными къ сторон губерый: 
Томекой, Енисейской и Иркутской; хозя лежать ‘далеко на югь огв тра- 
ницы, за хребтомь Танну-ола. Восточнал половина маршрута, отъ.Двинд- 
зилика до Косогола, пройдена въ 1872. т. минусинокимь купцомь! Ве- 
селковымъ съ гуртомъ скота, 
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Юстыдь, бывш китайск карауль на’верховьяхь Чул, въ рус- 
скихь владфяхь. 


Перевать черезъ пограничный хребеть Сай- 
люгемъ. 


Вверхъ по р. Дзиндзилику, мимо кумирни; 
воды и корму много; жители Урянхи. 
За переваломъ чрезъ хреб. Харгана; воды 
мало. Дорога вдоль тычинковой траницы 

Монгол съ Урянхами. 


. Р. Тускуль.. ‹. 95? Перевалы черезъ два хребта, сфвернфе ты- 


чинковой границы. & 
Опять два перевала и переходъ черезъ 
. рЬчву Судютъ. 
Два хребта; дорога хорошая, воды и тра- 
вы много. * 
Высокй, лЪеистый, неудобный перевалъ. 
Вверхь по Косу; трава хороша, но холодно. 
Переваль_чрезь. большой голый  хребетв. 
Холодно. Рчка теч. на С.-В. 

Сначала на С,-В. по Тарису, потомъ на 
Ю.-В., равниною. 1 
Перевазь ‘и потомь по р. Соуву; травы” 
хороши, но на горахь много’ камней. 
Черезь небольшой переваль и потомъ’ ‘по 

с 3$. Атарь, Жо 


Вер. 

1. Оз. Дайпуръ:.. 80 
2. Караулы: Улясуту- 

аманъ. (2. з 
3. Урунъ-норъ.... = 
4. Бодогони-холай»я . 5 
5. Боргичайты.... Я 
6: Хандагайты.... 5 

з 

7. Цициргань... ы 
ЗЕ; ОИ. ба [-] 
9. Кар. Эргеты ... = 
10. Б. Алакъ-обо... Я 
11. Сел. Самгатай .. 
12. К. Эреунв.... 
13. К. Дзиндаиликь . 
14. Ручей, текушйй въ 

“Дзинденликъ ... 20 
15: Харгана и: г... 20 
16 
17, Р.` Шырикъ.... 16 
18. Руч. близъ р. Шырика 25 
19. Р. Косъ (теч. наЗ.) ‘15 
20. 2; Кос. дь у» 25 
21. Рь Тарнов, чуе де 23 
22. Гора Такыль... 20 
28. В. 058... ., 24 
24. Карауль Агаръ.. 7. 
25. 


Бука Мурю. а ы . 36? Дов, значительная ‘рфка, течеть на Ю.-3. 


авы 


Вер. 
26. Рёка Мурю.... 15 Отень еь хорошей травой; по логамь — дв- 
ревья. 
Отеки 30 Много монтольск. кочевокъ, хороние кормы. 


28. Ночлегь въ степи. 20 Безлфоная волнистая мфетность. 
29. Ночлегь въ стеии. 25 То же; травы хоропия. 
30. Р. Эге въ 6 вер. 

отъ Косогола.... 80 - 


Итого отъ Дзинд. 345 Пройдены купцомъ Веселковымт. 
Восточнымъ берегомь Косогола до кумирни Урянховь у сЪвернаго 


берега, озера пять дней ходу (120 в.), а оттуда въ Иркутскъ черезъ: 


36. Тунку. 139 Вьючной дороги. 

39. Култукь...... 75 

41, Иркутскь...., 67 | На колесах. 
Итого . 281 


А всего .. . 1156 


ХУ. Оть Юстыда въ Улясутай. 


Это такъ называемый путь бйскихь купцовъ, пройденный ими въ 
1870 году; длина пути 555 вер., станщи были слфдующя: 


1. Халу-булакъ ... 30 вер. 9. Зеринъ-норъ ... 42 вер. 
2. Кара-мангай... 28 10. Шабиръ-голь... 18 
3. Ачить-норь.... 40 11. Нар. Кунгув ... 38 
4. Усунъ-голь. ... 15 12а Торжке... зама 34 
5. Р. Шибери.... 32 Ве. Лос ие оса 38 
6. Хотюль-булакъ,. 98 14: Тожеаын аз 38 
7. Китайсвй хуторъ. 38 15. Узунъ-джуль... 40 
8. Шинеусв..... 38 16. Улясутай..,.. 48 


ХУП. Оть кар. Суовъ чрезъ Кобдо въ Улясутай и 
Калганъ. 


Китайсый кар. Суокъ въ 614 верстахъ оть Усть-Каменогорска; въ 
томъ числв 284 вер. колеснато пути. 
1. Отц; Боро - Бур- 
тасу........ 26 Отлогими возвышенностями, 
2. Стц. Бею.... 35 Подъемь въ гору и потомъ по волнистой 
: м%фетности, 


РИ, Фа 


Вер. 
3. Стц. Эльдеге. .. 85 Сначала по торамъ, потомъ спускъ въ доз 
чину р. Кобдо. 
4. Отц. Кото . -.. 20 Переправа черезъ р. Кобдо, потомъ до 


длиною р. Кото, 
5. Ухашероть.... 20 По гористой мфотности, черезъ переваль 


Игисъ-даба. 
6, Хонтерлю.... 20 Мимо оз. Алтынь-чечей и по холмамъ. 
9. ОНИ ие. 25 По торамъь и по долин Хонгомерюка. 
8. Шара-балыкь .. 85 По горамъ, поперегь рр. Эджителе, Тар- 


хынъ и Чаганъ-Бургасу. 
. Гор. Кобдо, ., 35 Сначала горами, а потомъ степью. Г. Коб: 


=> 


Итого .. 250 до стоить на р. Булнту и имфеть на 
с. крвиость, & на югф торговую слободу, 
10. Кара-усу..... 32 Черезъ торы и степью до ‘оз. Ике-Араль- 


норъ, у южной его оконечности, 
11. Захы-булакъ... 56 
12. Джиргаланты... 34. \Жаменистою степью. 
13. Карганынъ. ... 17 


14. Дурга-норь... 33 У ютго-восточнаго конца оз. Дурга. 

15. Бага-норъ.... 80 

16. Аргаланты.... 39 На рЪюБ Дзапхан® (Джабган$). 

А Ваьини 26 

18. Двурь"и И. 20 | Степью вдоль р. Джабгана, не всегда пе- 
19. Бага-дзыеь... 24 реходимаго въ бродъ. 

20. Ихи-дзысъ.... 21 

21. Худукъ-улэкь.. 20 |По правому берегу Джабгана, черезь р. 
29. Борхо...,.., 28 Яру-голъ и по другимъ правымь при- 
23. Алдырь ..... 21 токамъ Джабгана. 


24. Гор Улясутай.. 18 ]Городъ имфеть крфиость и торговую сло- 
Ито .. 419 боду; лежить въ долинё между горами, 


25. Шуранв. о: 29 — Стенью’ съ порядочною травою, 
26. Датанъ-дэлэ... 24 У рёчви Буинту-голъ. 
27. Буннту-голъ..., 21 У рёчки того же имени. 
28. Ара-Джиргаланту 15 
729. Убурь - Джирга- Степью. 
'Зантут (0401, 19 = 
30; Уланъ-бумба. .. 19 У рёчки Хоболь, 
31. Хоболь ‹ . иг 26, То: же, 
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Вер. 
32. Дзанъ-голь.. .. 29. У рБчви’ Двакъ-голъ. Ровною степью ео 
33. Байдарикъ-голъ. 18 У рёчки Байдарикъ — г. /скудными травами. 


34. Утаннъ-толь... 30 Черезь хребегь и по пескамь. 


35. Ологай...... ?  Черезь хребеть п по пескамъ. 

36. Хара-тологой .. 26 

ВТ. Тау. . 18 У колодцевъ въ песчаной степи. 

38. Шаргальдшуть.. 28 

39. Хоболъ-хорти 22 

40; Горида. 5 .;.. 28 Пески и каменистый кряжъ; на с, торы. 
41. Харанидунъ. .. 18 Пески. 

42. Хадату. /.. 20 Пески. Граница между Уртою п Улясу- 
ы таемъ. 

43. Уныготу. 5... 23 — Пески. 

44. Онминъ-гожь. . ‹ 25 Пески, ‘ночлеть у’ рЪфчки. 

45. Дзерэнь’, 38 На Оншинъ-гол$. 

46. Тугурикъ . 25 Пески; стантйя ‘близъ озера: 

47. Цаичиръ. .... 19 У того же озера. Дорога изъ Урги въ Тибетъ. 
48. Харвимъ-джиримь 29 Волнистая песчаная степь, 

49. Даиргаланту. .. 19 По ущелью. 


50. Лосъ.... 30 Каменистые холмы и степь. 
51. Шобутай. .. 23 Степь, съ небольшою травою, 
52. Барунъ-Сучжи. . 17 Степь 


53. Саиръ-усу..... 40 Степь. Здфеь подходить съ сфвера, почто- 
Итого .. 673 вая дорога изъ Урги. 
А всего .... 1342 До Калгана же (см. № ХУ) 2200 и до 


Пекина 2417 в. 
Самая длинная изъ всфхъ степныхъ дорогь между границами Рос- 
сш и Пекиномъ, скудная водою и травами и хотя почтовая, но исклю- 
чительно вьючная, 


ХУШ. Дороги. поперегь Чжунгарли. 


а. Оть Зайсанскаго поста въ Кобдо. 


ВайсансяйЙ постъ, въ 511 верстахь отъ Семнпалалинска, по поято- 


ге дорог$. 
х 'Теректы. ПАааие ка 18 По к т 'Мусъ-тага 
ы. Сары-булакъ.... 20 ри Саура. Набпервыхъ трехь ии оу 


9; Ужаоы. с... 25 травы и’ воды’ довольно. 


—- в 


Вер. 
4. Узласты, другая 
рфчка. ...- 25 
5. Туманды :. 40 По сфверному подножию Мусъ-тага 
6. Кокъ-буке, 35 и Свура. На первыхъ трех переходахь 
7. Мувуртуй. 25 травы и воды довольно. 


8. Озеро Улюнгурь. 80 
9. Г. Булунь-тохой . ‚25 


Итого... 243 
10. Тевгерге, на Урунгу 45 >. 
11. Р. Урунгу . 70 
12. Р. Чинтыль.... 75 По горамъ, населеннымь уранхами, 
13. Р. Чатанъ..... 60 Торы; населеше — калмыки таргоуты. 
14. Р. Булунгь. ... 650 Лфесистых горы; населен 'калмыки-хошоты, 


15. Пикеть Чажгань. 60 Горы; дорога выходить на путь урумщй- 
ско-хобдоскй. 
16. „ Нарывъ... 40 


17. „ Дабсынту... 60 : 
18. „ КБатхокъ... 45 Дорога идеть вверхъ ло Урунгу, по- 
19. „ Суджинъ... -30 томъ ‘уходить въ горы и, переваливь 


20. Городъ Кобдо. . черезъ ихъ, спускается къ Кобдо. 


Итого. 


А всего ........- 798 Вьючнаго пути. 


Ъ. Оть Чугучака и Зайсанекаго поста до Куйтуна. 


Первая изъ этихь дорогь во времл китайскаго владычества была поч- 
` товою и при осмотр въ 1871 т. оказалась годною для экипажей, 
Вторая затруднительна дая экипажной №зды лишь на первыхь трехь 
переходахь 


Г. Чутумикь, 4 вер. оть Бактовъ. — Зайсанскей зюеть 


1. Сеторъ-модо,... 45 вер. 1, Венъ-сай..... 31 в. 
2. Шара-хулусу... 60 2. Чаганъ-обо...° 84 
3, Пикеть-Толы... 20 3. Даинъ-су:..°. 80 
4. „ Яммы.. 22718 4. Устье Дезбика. . 27 
5. „ Кульденень . 20 5. Сл. Кара и Сары- 
и але о 15 Эмиля: с дхачог. 206 
у 


„ Букчурь... 18 , бе 'Акъ-су речи: . 22 


Вер. Вер. 
8. Сел. Олонъ-булакъ 20 7. Курумчеу 500. ° 13 
9. „ Шаралусу.. 30 8. Шара-хулусу . 22 
10. Отц. Куръ. 5: 1086 9 —17 Куйтунъ 209 
Итого. .“. 414 

11. Селеще Куйтунъ. 82 Въ Куйтун® проходнев дорога 
Итого... 314 изъ Урумци ‘вв Кузльджу. 


хх. `Изь Кульджи въ Хами по сёверной Тянынань: 
ской лини. 


Гор. Кульджа, Старая, т. е. таранчинская. 


1. Баяндай..... ‚ 11 Равниною. 
2. Суйдунз..... 32 Также. 
3. Кр. Чинъ-ча-хо- 
В. : 17 Также; всф три пунЕта населаны. 
4.7 Итай. ... 21 
5. Ланъ-та.:.,. 15 Южнфе перевала чрезъ горы Ирень-ха- 
бирганъ. 
6. Бамо: . г... 25 Переваль, снускъ къ оз. Сайраму. 
7. Хустай. ..... 28 Равнина. 
8. Такумту. . 30 
9. Дажанза сел. 14 
10. Стц, Цзииъ-хо. 47 
11. Кумъ-тамъ, 39 


12. Стц. Тотохой.. 15 

13. Стц Курту-вунгта 10 То же; мёстамн пески. 
14. Стц. Домбода.. 19 

15. Стц. — Будхацаи 


(Пуртажи).... 25 
16. Разв. Куръ-кара- > 
усу.... 22° 
Итого .. . 370 
17. Сти. Буйтунъ.. 22 То же. Въ КуйлунЪ приходить съ (св. 


дорога изъ Чугучака (314 в.); 
18, Стц. Анцзи-хая. 20 Отепью; травы хоропия. з 
19. Стц. Хоргось.. 25 Ровною степью. › 
20. Отц. Уланъ-усу. 222 То же, 


ЩЕ ^ 


® Вер, 
21. Сел. Манасъ или 
Бе. ::.::: 40 То же; переправа черезь р; Манась, 
22. Стц, Яну - бала- : 
"ОВ Ч 91’ Отепью, 
28. Стц. Тугурикъ, . 126 То же. 
24. Сел. Хутукбай.. 38 То же, 
25. Стц. Локлонъ .. 83. То же; травы хорош я. 
26. Сел. Гунъ-нинъ. 40 По слабоволнистой мфетноети, черезв се- 
зешя, 
27. Гор. Урумци... 22 По хорошо - орошенной, слабо - волниетой 
Итого... 809 мфетности. Г. Урумци быль главнымъ 


на, сфверной Тянь-шаньской лини. 


Отсюда можно Ъхать въ Хами двумя путями: через, Турфанъ (ко- 
роче) и черезь Баркуль (удобифе). Беремъ послфднюю. дорогу. 


28. Отц: Хэй-гоу .., 26 Равниною, хорошо орошенною. 

29. Сел. Фу-кань.. 24 Слабо воднивтою м®етностью. 

30. Отц. Ди-цюань... 10 У подошвы горъ. 

31. Отц. Цинъ-шуй. 27 То же. 

32. Отц. Сань-тай, . 33 Тоже; мфетность, хорошо орошенная ручья- 
ми сь Богдо-олы. 

33. Сел. Цзимса. .. 34 У подошвы горь степью. 

31. Гор. Гу-чень.. 39 То же; городокъ имфеть на сфверв цита- 
дель. г 

35. Мьетечко Китай. 39  Постранф хорошо населенной и орошенной. 

36. Стц Муруй... 35 Стенью, у подошвы горъ. 

37. (ти, Акълашь. 92 То же. 

88. Отц. Уланъ-усу. 22 То же. 

39. Стц. Сэби.... 30 То же. 

40: Сел Гашунь. . : 29 То же. 

41. Стц. Урту. 202. 85 Тоже, 


42. Чжуба-цюань .. 29 Вдоль рфчки. 
Отсюда можно Фхать въ Баркуль или прямо черезь Гу-гуай (60 в.) 
или почтовою дорогою, т.е. чрезъ: 
43. Стц. Сэ-уцзы .. 30 По предгорьямъ Тянь-шаня. 
Откуда есть дорога, чрезъ стц. Лэ-базцюань, въ горр. Хами и Пи- 
` 


чанъ. ” . 
44. Гор. Барвуль . - По предторьямь Тянь-шаня: 
Итого... 499 ® <! 


4* 
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Вер. Г 
45. Отц. Койсу... 836 У подошвы горъ, 
46. Стц, Сунь - шу- 


Тань... .. 41 То же. 
47. Отц. Нань-шань- 

бу орел ИК 36 Переёздь черезь горы. 
48. Стц. Хэй-чжань- 

фан... 27 Спускь вдоль по рвчк%. 
49. ‚Гор. Хами ии 

Комуль..... 30 По равнияз. 

Итого тол 
А всею .... 1348 При китайцахь эта дорога была вся поч- 
товою. 


Оть Хами черезь степь до торода Ань-си па р. Булунгирь шо еа- 
мой трудной, несчаной степи 470 версть. Въ Ань-си дорога поворачи- 
ваеть къ заставЪ Цзя-юй-гуань и потомъ черезъ Тор. Су-чжеу идетъ да- 
лфе, въ Пекину, до котораго отъ Хами 3,541 вер., оть Кульджи 4,889. 


ХХ. Отъь Кашгара въ Хами и далфе въ Пекинъ. 


Городь Кащгаръ. 0 


1. Ол. Шаштуль.. 40 По населенной и воздфланной равнин®. 
2. Сел. Янтабадь:. 30 
Вдоль Кизылъ-дарьи, ино степи, часчо, 

3. Бастонъ-тогоракъ 80 у, 

несковатой. 
4. Визыль-дарья .. 30 
5. Маралъ-баши .. 20 На р. ТаримЪ. 
6 


. Сел. Барчукь.. 20 То же. Сюда выходить дор. изъ Яржента, 
до которато 325 верстъ. 


7. Кукъ-чуль.... 20 
8, Укр. Чай-ширин® 20 Отепью вдоль Тарима. 


9. Еренде....- 20 

10. Отусъ-каме (Ур- 
туль-комани)..: 20 

11. Бишь-вудук» (ко- тенью, м®етами волнистою. 
пу)... (720 


12, Сел. Янгарикъ.. 20 


33. 


34. 


35. 
36. 
37. 
38. 
39. 


. Курунлэ 
. Каага-аманъ. .. 


3. Укр. Айхуръ (Ай- 


кулъ) 


ь Календеръ-хайт, 
‚ Гор. Аксу.... 


ий 


Вер. 

Степью вблизи р$ки Кумарика, чрезъ ко- 
20 торую нужно переправлаться (Кумъ- 
20 арыкъ — каналь отведенный въ пески). 


20 Равнина: переправа черезъ р, Аксу. Го- 


Итого. . 


. Сел. Чжамь. . 
‚ Кара-Юлгунъ. .. 


. Устынъ-кичикь . 
. Гор; Бай, . 91 


. Гор. Сайрамь.. 
22. Кизыль 


Карашарь .... 


495 


Итого... 
Сел. Тоболту. .. 


Сел. Чухуй...: 
Сел. Ушакталь . 
Ъчерчи ..... 
Кумышь-авма :. 


400 


'родъ иметь до 30,000 жителей. Дороги: 

изъ Уша 120 в., изь Кульджи 480 в, 

41 `` Стецью, въ виду горь. 

42 То же, 

57 По горамь. 

38 Долиною между горь; въ сосфдствв ифд- 
ные заводы, ы 

Переправа черезь р. Музарть; равнина 
хорошо орошенная 

42 Плоскогорьемь и равниною, 

21 [Равнина вдоль горъ слфва. 

83 Черезъ отроги Байшаня и но р. Шарда- 

ланъ. Городъ прилежить къ торамъ, 

укрёиленъ, иметь до 6,000 житезей. 

5! Хорошо орошенная низменность, 

83 То не и потомъ слегка холмистая степь. 

52 По слегка холмистой степи. 


30 


52 Вдоль предгорий, 


31 То же по окранн® предторй. 
82 То же и стенью. 


52 То же! дорога ‘приближается къ р: Хайду- 


толь. 

85 Увалами праваго берега Хайду-гола. 

31 Вдоль правато берега Хайду-гола. 

` _ «лево камен.-уг. вони. 

По волнистой странф., Недофзжая города 
переправа чрезь_ Хайду-голь. Въ тород® 
щивуть вмфотВ туркестанцы и калмыки. 

47 Равнина, м%стами воздфланная, мфестами 


Неда- 


47 


болотистая. 
27 Такая же равнина, 
25 То же. 
50 Степью ни увалами; селен въ лощинз. 
44 Волнистою степью, 
30 По горамь. © 


‚ 40. 
41. 


42. 
43, 


44. 


47. 


56. 


Ахаръ-булакъ. . 
Субаши 


Сел. Токсонъ.. . 
Сез. Бугунь. .. 


Гор. Турфань. . 
Итого .. 


Кара-хочжа ... 
Сел. `Лукчакь . . 
Сел. Чухуй... 


. Гор. Пичжанъ. . 


>. брут. . ана 
. Чжикъ-ташь, :. 


‹ Хутунь-во. ‚.. 
. Таолай-булакъ. 


Лэ-ба-цюань. .. 


57 — 62. Гор. Хами 


или Комуль. 


Итого 


А всего оть Каш- 
тара до Хами . 2290, а до Пекина 5831 вер. 


62 
36 
36 
81 


159 
580 


— ва ы 


По горамь Кумышь-акма. 

Въ горахъ. Отеюда есть кратч ‚ во неу- 
добн. дор. на Ушакталь. 

Черезь: торы. 

По слабо-волнистой м%стности и черезъ р. 
р. Елань-булакъ. 


Волнистою степью. Городъ маль и бфденъ, 


Съ сз. приходить бол. дорога, изъ Урум- 
ци, 160 в., по горамъ, въ’7 перефздовъ. 

Холмами и степью. 

У поднояйя холмовъ черезь сел. Янги. 

Черезъ горы. Гинь-линь. 

Вдоль рфчки. 

Степью; справа холмы. 

То ше. 

Степью и по холмамъ къ озеру Наху. 

Вдоль предгорй къ 03 Тохо. 

По отлогостямъ горъ. 

По-горамь. ^ 

Стц. на сВв. сторонф горъ. Отеюда дор. 
въ Баркуль и `Хами. 

Дорога по южной стор. Тянь-шаная: 


ПШ. Важифишия дороги въ Туркестан. 


Въ противоположность тому, что сдфлано выше относительно дорогв 
къ сторон Китая, тд перечислены только дороги заграничныя, г. е; 
проходяшия по китайскимь ваодшимь, здфоь приводится нЪъоколько 
маршрутовь внутреннихъ, л. е, пролегающихь въ нашихь владфяхь, 
а затфыь уже слёдують пути въ предфлахь независимаго Туркестана» 
Сдьано эго полому, что для западной и восточной Сибири существу- 
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ють маршрутныя карты и росписаня м по важифйшимь направ- 


лешямъ въ почтовомь дорожниЕф; Туркестанс!\ же край ‘маршрутной 
карты еще не имфетъ. 


Т. Дорога изъ Семипалатинска въ ВЗрный. 


Это есть самый удобный путь ‘изъ Сибири въ Ореднюю Аз; про- 
ходя параллельно чжунгарской граннц$, онъ притомъ имфеть двойную 
важность въ стратегическомь отношени, такъ-какъ имь связываются 


всё пути, идуще изъ Семипалатинской и СемирёЧенской области внутрь 
Чжунгари. 


Вер. 

Семипалатинскь. 695 Оть Омска. 
1. Улугузеюй  пи- м 

веть... ... 25 
2. Аркалыксюй .. 22 < 
3. Ащи-кульсый. . 27 Степь съ твердою ”почвою. 
4. Джарташсый. . 211} 
5. Кызыль-мульсый 26 
6. Аркатсый.... 26» Въ слоронф Аркалевйя горы. 
7. Альджанъ- ады- у Е 

ровсый..... 24 


8. Узунъ-буланевй 2413 
9. Инрекейсый .. 26а 
10. Алтын» - калат- 
о дьимиОе 223|\ Мъотность волнистая. 
11. Сермоноль . 261]: На пр. бер. Аягуза; укрфилеше и станица. 
Итого . 27114 
12. Аагузовй. .. ‹ 811/. Мфотноеть волнистая. 
13. Талды-вудукскй 29 Черезъ Аягузь и по равнин. 
14. Кизыль-вАЙскй. 23% 


16. Мало-Аягузсвй. 26 ‚Степь. ` 

16. Джусъ-агачьскй 26'/4 | 

17. Арганатинекй . 31 Пески сыпу\е и кочковатые. 

18. Ащи-буланскй . 29'/» Слабо-волн. и безводная мфстность. 
19. Лепеинемй... 34 Отець съ песчанымь грунтомъ, 


20. БаскансЕЙ. .. 28'/з` Степь съ суглинистымь грувтомъ. 
21. Аксуйскй.... 28» Равнина съ ‘вебольшою зеленью. 


бы 


Вер. 
22. Абакумовсый. . 25!» Равнина ©ъ дов. сочною травою: 
23. Сел. Арасанское 21 Гасфордовъ подъемь на торы. Мин, вод: 
24. Копаль..... 29 М%остность волнистая’ потомъ ровная. 
Итого. . 8681 
25. Акь-ичкинекй . 27, Подгорная равнина съ оврагами, 
26. Сары-булаксый. 26 Перевалть въ долину Каратала. 
27. Кара-булакскй, 30 — Равнина; перефздь черезь Караталь, 
28. Джангысъ-атач- 
сай. ., 22 Равнина ин потомь волн, м5етность 
29. `ЦарицынскЙ 201/з Крутой епускъ нь Коксу, послф перев. 
30. Нугалинекй. .. 954 Черезь Коксу и черезь горы, 
31, Аллынъ - имель- 9214 Долина, изрЪзанная оврагами. 
И 
32. Куликузсюй. .. 27: “То же. 
33. Карачекинсый . 27/4 М%отность волнистая. 
За. Чингильдинсяй, 33'!/. Равнина съ немногими оврагами. 
35. Укр. Илйское . 28%. Сыпуще цески, переправа чр. Или’ на пар. 
36. Кутентайскй.. 281 Равнина съ посчан. груптомь. 
37. Карасуйсый. .. 221]: То же 
38. Г. ВБрный... 241» Отепь съ небольшою травою. 


Итого. . 356 А всего отъ Семипалатинска 9911/4 вер., 
38 пере$здовъ: 


1. Степныя дороги въ Сибирской степи. 


а) И» Каргараловь въ Аулье-ата, черезъ Бертышскую аристань на, 
Балхаш, потомъ западнымь берегомъ этого озера, оттуда нар. Чу ниже 
развалинъ Сары-кургана и затфмь песчаною стешью на подгорную дог 
рогу изъ Вфрнаго въ Аулье-ата. Плохал, маловодная, част!ю бевтрав- 
пал дорога, длиною около 800 веретъ. 

Ъ) Из» Каркораловь вь Чулавз-курлань, черезъ Кара-менды, Кай- 
любай-булалуь, Тесъ-булаль, бродъ Казангань на р. Чу и далфе песча- 
ною стенью западнфе озера Каракуля, всого около 1000 в. Путь ‘этоть 
сфверифе урочища Кайлюбай-булала удобенъ, но далфе до Тесъ-булата, 
вода вотрфчается только въ 3 кододцахъ и притомъ дурнато свойства, 
а от Теса до р. Чу, 70 версть совофмъ безводны. За р, Чу вь ко- 
лодцахь и разливахъ озера Каракуля вода соленая. 
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©) И» Актау черезь ур. Джарташь на Чуланз- -курань — тф же 
свойства, что ‘предыдущаго пути. Оть Чуланъ-кургана черезь Каратаус- 
вл горы есть дорога въ Чимкенть, до котораго оть Актау будоть около 
750 верстъ. $ 

4) Из» Акмодловь въ Туркестань чрезъ ур. Канбаты нар. Сары-су — 
караваннал дорога, которая оть ур. Канбаты уходить въ пески Джиты- 
‘вонурЪ и въ Голодную степь по правому берегу Чу. Р%ку эту перес*- 
каеть у брода Той-тюбе, а потомь идегь на Сузакъ` песчаною стелью, 
въ которой много сакеаулу. За Сузакомь переходить чрозъ Каратаус- 
вйя горы въ верховьяхь ручья Кашкаръ-ала’ Южная н сфверная часть 
этой дороги довольно удобны, но переходы по иескамь Джиты-конуръ 
и по Голодной степи весьма затруднительны. Разстолье 0тъ Акмолловъ 
до Туркестана около 900 верстъ. 

е) Из» Акмолловь въ Туркестань же черезъ Канбаты, вдоль но р. 
Сары-су на Карауткульсый бродъ на р. Чу, потомъ, огибая Каратаус- 
вй хребеть на родники Даудъ-ходжа, а отсюда къ урочищу Тюмень- 
арыкъ и дал\е къ Туркестану, всего около 1000 версть. По долин 
Сары-су есть хорошйя пастбища; вода въ рёкф хотя немного содоно- 
вата, но годна къ употреблентю. На пути” между Айна-кулемь и Ка- 
рауткульскимь бродомъ, за негодностью воды въ рукавЪ Бахты-Курымъ, 
нужно рыть колодцы. У родников Даудъ-ходжа подножнаго корма мало, 
но онъ есть по близости, въ горахъ. Топливо — джикда, саксауль и 
т, п. — ветрёчаетея на большей части пути. 

На послФднюю дорогу, у урочища Конъ-домбакъ, на р. Сары-су, вы- 
ходить дорога съ сфнера, оть Улу-тау, Атбасара, Кокчетава и Петро- 
павловска, сфверная половина когорой есть ‘почтовая. Вее разетоян! 
оть Петропавловска до Туркестана, можно считать въ 1500 верстъ. 


ИТ. Караванная дорога изъ Троицка въ Ташкентъ. 


Вер, 
1, Г. Троицкь... 0 
2. Михайловская ст. 1 День ходу. 
3. Оз. Курпуиданъ. 1 
4. Оз. Яманъ - Ала- Межлу р. Тоболомь и ст. Николаевскою. 
уе Е 1 


5. Ур. Домбаръ. . 1 На р. Тобол$. 
6. и : 
а ао Послфдыйй къ югу лвеъ. 


Вер, 
7. Р. Джелебей... 1° 
8. Оз. Шатыръ-куль 1 
9. Оз. Уркачь.., 1 Извфстная добыча соли. 
10. Оз. Чуйты.... 1 
11. Верх. р. Кабырги. 1 
12. Нески Кашелакъ, 2 
18. Г. "Тура де 
Итого, 18 
14. Р. Джиланчикь ; 2 
15. Оз. Буще-вуль.. 1 
16, Рр. ‘Каргале н 
Кайдулъ..... 1 
17. Р. Моздырь... 1 
18. Калмакъ - Керг- 


Около 450 верстъ. 


ЗБ ть а 1 Вфроятно, мфсто избешя калмыковъ вь 
19. Ур. Эше.... Ш] 1772. 
20. 0з. Арсъ-лузъ. . 11/2 Пески. 
21. 03. Телекуль’, . 11/2, То же. 
22. Кол. Даудь-ходжа 1 ` 
23. Мынъ-булакь.. 1 
24. Яны-вурганъ... 1 
25. Туркестанъ... 31} 
26. Чемкенть.... 5 Вдоль почтовой дороги или по сторо- 
27. Ташкенть.... 3 Ах: 

Итого .. 25° 


А всего 88 дней, примфрно 1640 верстъ. 


Т. Оть г. Иргиза до Казалинска. 


Почтовая дорога, на которой въ предфлахь Туркестанскаго гене- 
ралъ-губернаторства есть хоропйя станщи. Г. Иргизъ находится, по поч- 
товой же дорог, оть Орска въ 398 верстахъ. 


1, Джалангачь ... 20 
2. Кытый-куль ... 18 
3. Джаловны. .’... 36 
4. Терекли...... 30 Каракумсв!е пески: 
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Вер. 
6. Кара-кудукъ... 18 
7. Дунгурлюкъ-сорь. 30 
8. Куль-кудукь ... 26 р 
9. Алты-вудукь... 21 Баранумще тя. 
10. Акъ-джулиаеь.,. 18 
11. Сапакь...... 28 
12. Камышлы-башь.. 28 ы 
13. Бокъ-баули.... 34 
14. Г. Казалинскь.. 32 * 


Итого. .. 346 в., а оть Орска 739. 


У. Оть Кульджи до Казалинска. 


Дорога эта, начиная отъ г. Вфрнаго, есть почтовая, и ндегь вдоль 
ряда русскихь коловйй, которыя можно считать базою нашихь дёйствй 
въ ТуркестанЪ, какъ въ предфлахь Чжунгарскаго, Тянь-шаньскаго ‘и 
Нагорно-туранскаго участковъ границы, такъ и къ сторон Хивы. Оть 
нея въ разныхь мфотахь отдфляются, какъ бы вфтви, пути на югъ, 
внутрь Туркестана, точно такъ, какъ къ ней примыкають всё исчислен- 


ныя выше дороги съ сфвера, изъ киргизокихь степей ‘и’ европейской 
Россш. 


Г. Еульджа (Старан пли Таранчинскан). 


1. Янгишарь ..,. 15 Переправа черезъ р. Или. 
2. Ханахай.... 87 

3. Кальдиать. .. 28 ‚ Подгорныя селешя. 

4. Кетмень.... 30 

5. Дардамба.... 19 

6. Чунчжи, . 25 

Т. Вродь Теленъ'. 28 На р. Чарын%. 

8. Кара-тумь... 13 

9. Сары-чаанъь.. 30 

10. Сары-булакь.. 30 


11. Бр. Тогузъ-торау 20 На р. Чнлик®. 
12. Лазарь. ха 49 

13. Улькувъ-Энко . 91 . 

14. Выс, Михайловск. 22 ыы 
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Вер. 
15. Сл. Софьинская 90 
16: От О НАХВИХ Дорога колеснал. 
ская... 22 
17. Г. Вфрный. 23 
ь Итого, . 398 Которыл всЪ можно прозхать на колесахъ. 


18. Выс. Любовный. 281 


19. Узунъ-агачь. . 27 

20. Кастекъ ... 27 Е 
21. Тарганская. .. 33 

22. Отарская.... 30! 

23. Курдайская... 32а 

24. Сагатинская .. 30 


25. Константиновская 25 

26. Пишиекъ.... 22'/4 Неренрава через» Чу. 
37. Сукулукъ.... 23 

28., Аксу. + ивы 18° 

29. Карабалты . -. 019 

30. Чалдываръ... 29 
31. Мерке’. . . Ва 
32. Тарты . „41 
33. Кумарывъ . 2. 298/4 
34. Авиръ-тюбе.. 29 
35. Учь-булакь... 30 
36. Аулье-ала.... 24 


Подгорною нолосою, тдф много рчекь, . 
болотистыхъ руслъ (кара-су) и овра- 
говъ. 


Итого. . 502!/» Почтовою хдорогою. 


37. Куюкь..... 30 Переправа черезъь Таласъ. 
38, Терь..... 20 : 
39. Чакпакь.... 28 Переваль. 
40. Тюлькуба.... 98 
41.. Метель... 80 Поперегь многихъь рфчекь и овраговъ. 
42. Манкенть... 12 
43. Чемкентъ. ... 25 
Илото. . 178 . ? 
44. Бурджаръ.... 14 
45. Арысъ..... 20 Переправа черезь Арысъ. 
46. Ботунь..... 30 . 


47. Лкь-моллы... 30 
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Вер. 

48. Ногай-кура 17 Г 
49. Икань..... 19 
50. Туркестань. .. 22 
Итого,.. 152 
51. Косъ-Мизгиль . 20 
52. Сауравь.... 28 
53. Арасать.... 35 


54. Яны-курганъ. . 35 
55. Тюмень-арыкь . 19 
56. Джалакталь... 25 
57. Мишеули.... -25 
58. Джулекь..... 25 
59. Тартугай.... 30 
60. Динарты-кумь . 25 
61. Джарты-кумь. - 
62. Берказанъ ...- 
63. Берубай.... 


Вдоль по Сыръ-ДарьВ, стенью. 


64. Перовекъ. ... 
Итого. 


65. Дмитруевская .. 


п 

2 

66. Петровская. .. 26 
67. Семеновская. . ь 
68. Александровская зе 


С\вернфе камышей и разливъ Сыръ-дарьи, 
степью, 


69. Владизйрская. . 2414 
70. Федоровская .. 19 
71. Викторовская. . 20 
72. Кармакчи (№2) 22 
73. Хоръ-хуть... 18 
74. Кара-тугай... 20 
75. Ильчибай.... 26 
76. Акъ-джаръ... 24 
77. Акъ-суать ..’. 22 
78. Майлибашь... 32 
79. Басъ-вара.... 22 
80. Казалинекъ. .. 18 


^ Итото. . 3911/5 
А веего,,. 1928 


Вдоль по Сыртъ-дарь. 


|. р. 550 


УТ. Отъ Кульджи до Пишпека чрёвъ Иосык®-куль. 


Вер. 
1—4. Сел. Кетмень. 107 См. маршрут № У. 
5. Чалкады-су. г... 42 Черезь переваль Кетменв. 
6. Карагайлы...,. 19 
7. Чайбиты-булакъ. . 24 
8. Р. Кегень..... 20 ‚Долиною. . 


9. Большая Каркара 26 
10. Малая Каркара.. 17 


11, Р. Тушь, о.... 25 Черезь перёваль Санташъ. 
12. Преображенское. . 30 По р. Тупу. 

13. Уйталь...... 40 

.14. Кунгей-Аксу 82 

панов > а сБверному берегу Ивеыкъ-куля. 
16. Чирцикская . ;, 

17. Турайгырская. ‚ 22 

18. Кутемалдинская. . 17 

19. Кокъ-мойнакъ, 27 } озаеко ей 

20. Джель-арыкъ... 27 

21. Карабулакъ. . 30 

а отиАЕВи # Подгорною долиною Чу 
23. Иссыгаты 28 , 
24. Пишиекъь .. 23 


Итого. , . 650 Начиная съ 12’ стц,, по почтовой дорогВ. 


УП. Изъ Аулье-ата въ Коканъ. 


Трудная выючная дорога чрезъ горы. 


1. Учь-курганъ. .... 25 8. Г. Намантавь....... 20 
2. Прох. Кара-бура.. 40 9. Тюря-кургань...,... 12 
3.Р. Чирчикъ....: 35 10: Обет де, и о 188 
4. Куры-Чанышь, ..; 30 11. 'Оудтань баядь......, 21 
5. Прох. Чанышь... 25 18, Покань вос аи 
6. Акъ-ташь...... 25 тЫ 
7. Исви-абадь..... '18 Итого ... 299 


Оть деревни Иски-абадь до Кокана вараваны уже ндутъ Ферган- 
ской ‘равниной и у Санга переправляются черезь Сыръ-дарью. пос 
чего приходится около 20 в, идти песками. 
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УТП. Изь Чимконта въ Самаркандъ. 


Чимкенть, на дорогь изъ Турёестана въ Аулье-ата, маршр. № У. 


Вер. 

1. Акъ-ташь. 14*/4 
2. Беглеръ-бевъ . 15 
3. Шараихань.. 2114 
4. Джери. . - 14. 
5. Анъ-джарь.. 1614 
6. Купланъ-бекъ. 15 
7. Ташкентъ.. 181 

Итого. . 11434 
8. Ниазбашь.... 19%/4 
9. См. Ташкентская 22 
10. Чиназь..... 22 
11. Малекская... 17 Переправа чрезь Сыръ-Дарью. 
12, Мурза-рабатъ. . 333/4 
18. Агачлыкь. . . 1294 \Ровною, почти безозодною стены, 
14. Учь-тюбе. .....20 
15. Джизакь.... 14 

Итого. . 1791/4 
16. Яны-вурганъ. . 23'/4 Ущельемъ. 


17. Сарайлыкъ.,. 153] 
18. Каменный мость 15%/4 
19. Джимбай.... 198/4 
20. Оамаркандь .. 193/4 
Итого. . 9414 

А всего ... 3884 вер. по почтовой дорог$, - 


ТХ. Изъ Ташкента въ Наманганъ. 


1. Кельаучи. . 52 6. Орумъ-сарамь.... 24 
2. Теляу .. С В 7. Шазань , (:...+ 24 
3. Камъ-рабать..... 25 ВЫ Чуев; .....к 32 
] 4. Шайданъ,.,.... 22 9. Тюре-курганъ.. ... +120 
5. Акъ-джаръ, ИТ 10. Намавтанъ. .,,. 12 


Итого 273 версты хорощей караванной дороги, годной для Фзды в% 
колесах. ое о ‹ 
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Х. Изь Ташкента въ Коканъ. 


Вер. Вер 
1. Куйлюкъ. ........ 12 6. Чильмахрамь. .....- 32 
2. Той-тюбе........ 22 7. ВайбТТЫ. —. с абь ина 32 
3. Кельаучи........ 18 8. Кокань.. .. ину 8 
О 30 Итого. 210 
5. Мулла-миръ....... 56 


Переправы на паромахъ: у Куйлюка чрезь Чирчикъ и у Чильма- 
храма чрезъ Сыръ-дарью. 


ХГ Изъ Таликента въ Ходжентъ. 


Дорога почтовая, по населенной стран$. 


2 ВВ Хо вонае 341] 5. Мурзарабать .2.... 30 
2. Пекенть..:.... 18 6. Ходженть. ..::.:. 24 
3. Уральская ...... 26 Итого . 170 
4. Джамбулакъ. ...., 36 $ 


ХП. Изъ Оша въ Джизакъ. 


Большой караванный путь по Ферганф, удобный для `Ъзды на ко- 
лесахъ 


Оше. `В. Каракчикумь .:.... 24 

У АО е о еь 60 9. Ходженть........ 32 
2. Кокандь......ъ.. 22 Итого. 112 
3. Мартнлавю :..:.:0: 23 и а 25 
4. Риштань, ....... 27 — 1. Уралюбе........ 40 
5. Ковань,.0.... 36 12. Савать....... нь 99 
13. Зааминь. ..;..... 25 

Итого 7 168 14. Джизакъ...... ее еЬ р 

| 6. Бишь-арыкь. :..... 32 Итого. 177 
7. Конибадамь И: 24 А всего... 457 


о В 
Оть Ходжента до Джизака дорога весьма удобная для экипажей, 


Вер. 
Самаркандъ. 
1; Ду. це, о явь 22 
2. Нимбай...... век: 2 
3. Г. Катты-кургань. 221] 
4. Кала-и-давусъ...... 30 
5. Г. Кермине....... 35 


много обильныхъ водою колодцевь. 


1. 


2 
3. 
4 
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Хх. Оть Самарканда до Бухары. 


Долиною по лфвой сторон Верафшана. 


Вер. 
6. Маликь....,... > 18 
7, Бустанъ . 28 
8. Куюкъ-мазаръ. 25 


9. 


Бухара .. 


ХТУ. Оть Самарканда до Карши. 


Караванная дорога по холмистой м%фетности, гдВ нфть ручьевь, но 


5. 
6 


Кунгуръ-тау. ,..... 15 
в 17 
Итого. 133 


ХУ. Отъ Бухары до Бельджуана. 


Въ МЧанкальской долин. 30 
М ол 40 
Шуръ-кудукъ...".., 29 

. Кара-тегинь ...... 12 
‚Вотан сии: 8 
. Мамо-джургаты..... 16 
Караулъ-тене...... 16 

. Жакырь.., Фик кко 4 
Ходжа-Муборакь .... 20 
: БВузургь-Сербаба. .... 24 
Пиднв. ось. 12 
Карши. ...... ычиа 16 
Итого. 134 

Янкенть сылка 30. 
Е Гузарь. ‹.. ПЫлйа 24 
Биби-карагачь 3... 24 

х Чамваниии жаль 35 
Габзань 3... 12 
Арбатьи ен. 10 


15; 
16. 
17. 
18, 
19. 
20 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 


Дарванъ. ен 
Байсунъ. 
Калюкъ.. 
Миршадь . 
Дихнау . 
Далинавать 
Ригаръ 
Тиссаръ . 
Демамбе. . 
Фейзабадъ . 
Норавкь.. 
Дюрть-куль 
Конгурть. 
Бельджуанъ 


Й 


ео Е 


ХУ. Изъ Бухары въ Балхъ. 


Дорога эха извфотна по даннымь Борнов, Вуда и „Мирзы*, 


Вер. Вер. 

отн о ОК 134 7. Ходжа-сала 
2. Кара-тене........ 24 8: Сирдаба.....- 
3. Биркинджикъь. ..... 24 9. Фарахабадь ...: 
4. Кызъ-кудукь...... 82 10. Чучакь ий, 
5. Шуръ-кудукь. ..... 32 ТЕ Ба... 
6. Иракбитанъ.......- 16 ы 

ХУП. Изъ Бухары въ Маймене. 
1. Хошъ-робаль. ый 6; Ан ео 145 
9: Пувха > есь. 7 Хоръ-абать....... 
3. Каратинде. .....- 8. Кагдыфъ-кала...... 

4. Кирки (Аму-дарья)... 180 9. Маймене..... 130 
а Итого. 455 
ХУ. Изъ Бухары въ Мервь. 

1. Шаръ-нсламь. ..... 24 7. Ширкъ-рабать ..... 30 
2. Каракуль... .- 32 Е ое 
3. Арданъ о неее 36 9. Нивашерь. ...... 60 
4. Денгизв 28 10. Вадча, ...:.... 30 
5. Чарджуй (Аму-дарья). . 32 11. Мервь. ‚...- вым 40 
6. Кумтаминарь 5: 80 Итого . 367 
ХГХ. Дорога по Бактр1ян®. 

1. Андхуй отъ Маймено. ‚ 130 10. Халабадь. ..- 19 
9. Ааы а вы 3. 11, Талиханъ. а . 28 
3. Чучакь еее 12. Гирдабъ „миа 
4. Тахтапуль зя 150 18. Рустань........ 16 
5. Мезаръь....' ме 14. Алкасимъ, азиэяь В 8 
6. Кохрабашь 5... 16. Атамъ-яль ..‹.. 221 
7. Жужуиь с: 70 16. Чхардурра зе кн о 17 
8. Абдань: ::::..* г 17, Фейзабадь (Бадавщан) 12 
‘9. Кундузъ. 1 И:. 48 Итою. | 548 
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ХХ. Изъ Кокана въ Кашгаръ. 


Ошь во 168 вер. отъ Кокана по маршруту № ХИ; оть него из- 
ветны по распросамъ три слфдующе маршрута въ ташахь или фарсан- 
тахъ, ведуш!е очевидно по одной дорог, кромф одного мфета, 


Вер. Вер. Вер. 
Мы... .... 1'а `Лантеръ..... Е Мады ...... 2 
Кабланъ-колъь... 81/5 Кабланъ-ко\ь 4 Кабланъ-воль ..4 
Гульша..... 2 Гульша.....4 ТГульша...... 3 
Кызылъ-курганъ. 4 Кызыль курганъ. 4 Кызыльъ-кургань . 3 
Софу-курганъ... 3 Софу-корауль.. 3 Софу-карауль... 8 
Джердай..... 3 Сурфа.... З Шарть (гора)... 3 
Терекъ-даванъ.. 9 Терекъ-даванъ.. 21/2 Алей....... 3 
Акъ-суюкъ.... 8 Сарать..... .. 3 Аналма.,... ‚3 
Кокъ-су. ..... 8 Ареъ-суюкъ... 3 Тотой-боры.... 4 
Егизекъ....:. 4 Тогой-тобе 3 Терекъ-давань.. 3 
Тогой-баша....3 Джитинъ .... 4 Албъ-суюь ... 2 
Джигинъ..... 4 Нагари-чалуь.. 4 Егизекь ..... 3 
Мынъ-Туръ.... 2 Корганъ.....8 Коруанъ-колъ... 3 
Романъ-куль...2!з Сыры-кечекь.. Джигинь.....4 


3 
Яетыкечу..... 21|» Коргашинъ-ванъ. $ Коргань,.... 31 
Окъ-салахь....5 Конджи-галы. . 5 Ястыкечу.....2 
Шохъ-булакъ... 3 Мынъ-жоль.., 5 Окъ-сарахь.... 5 
5 


Канжигаль....3 Каптаръ..... Шоръ-булакъ. ..3 
Минъ-жолъ....8 Итою _ 641, Канжиталы ... 3 
Каштарь..... 5 Мынъ-гжоть... 2'а 
Ито. . 68 Карауль-Кыта .. 3\/ 
Каштарь..... 5 


На всей дорогв ить осфдлостей, и караваны останавливаются подЪ 
открытымъ небомъ, гдз удобнфе, т. е. при ручьяхъ и ключахъ. За Софу- 
карауломъ гористая мфетность вынуждаеть инотда на объзды. 


ХХ. Изъ Кокана въ Кулябъ. 


Распросныя свфдфнйя. Дорога гористая, выючная. 


1. Коканъ. Е. 4. Фейзабадъ. ) Въ, кокан- 
2. Сары-кургант. г скихъ вла- 5. Ярмазаръ. СкИХЬ вА- 
3. Риштанъ. дБняхъ, 6., Аваль, дВшяхь. 


5* 


м 


7. Учъ-курганъ. З 16. Чивальдаръ. 

8. Лангаръ. Е я Ъ7. Талбарь. 

9. Кокъ-су. РЕ 18. Зиббакъ. Дарвазъ? 
10. Карамукз. РЕ: 19. Акъ-су. 

11. Ширгатанъ. 8 ^ 20. Хвалинъ, 

12. Пильданъ. ы 21. Ханабадъ. Кулябъ. 
1, Соккау. а 22. Кулябъ, 

14. Лангаръ-ша. 8 

15. Пере-шахъ-кендъ. а 


[= 


= 
> 


11. 


127 


т 4 
20; 


; Кол.Балта-салдыръ, 
. Кол. Бишъ-байги. ; 


ояеаноьн 


. Бай-манъ-тапты. , 


. Кол. Маечи, ен 


ХХИ. Изъ Джизака въ Хиву. 


Вер. 
$ 12 


„ Фарншь ны: 
Селибашь..... 
Темиръ-вабугь 


Кол. Аякъ „т 


Кол. Аристанъ бель 


БУДУБЪ, =} 14010 +125 


. Кол. Маналь джамъ 23, 
. Кол. Киндерли.. 
. Кол. Каракъ-ала’ › / 8 

. Кол. Чуркъ-кудукъ 30], 
. Султанъ-биби. .. 


141 


40 
ВИС 
. 26 
154 


} Дорога колесная; слфва горы. 


Дорога хорошая; 4 мелюя рфчки. 

Дорога камениста. 

Очень каменистыми предгорьями, 

Очень неудобная для повозок, дорога. 

Травы мало, но топливо есть. 

Трудно, по, пескамъ; воды и топлива. на 
ночлегВ много. 

Равнина, нфек. песковъ; много, хорошей 
воды но кормъ за 3 версты, 

Дорога ровная, нфеколько песчанная; вода 
порядочная, корму и топлива много. 

Дорога волнистая, но твердая, вода прЪс- 
ная; кормъ и топливо есть. 


Безпаодная,. волнистая и песчаная мфст- 
ность; вода, хорошая, 
Переваль, черезъ хребеть Арсланъ. 


Много. воды. 
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Верь 

21. Кол. Адамъ Кри- 

Тань. ца ел 4.98, Пески Анъ-Кумъ. 
22. Учъ-чучакъ. .,, 48 На Аму-дарь$. 
23. Ишке-яръ..... 20 

В) Аму-. к 
24. Манекли..... 20 | ие 
25. Шураханъ..,. 76 У переправы. 
26. Г. Ханки..... 50 
27. Г. Хива ..Ф.. 50 
^ Итого 708 . 


Войска ‘могугъ ‘сдфлать въ 70 дней. Дорогой ‘этой ‘мель ’Туркестан- 
сый отрядъ въ 1873 году. 
. 


ХХГУ. Оть Перовска на Иркибай. 


Плохая песчаная дорога ‘безъ кормовв, вдоль по Яны-дарьЪ. Длина 
до 350 верстъ. . 


1. Арыкъ Кокъ-узявъ. 8. Тасъ-Нура. 

2. Буке. 9. Сары- Чеганакъ. 
3. Мульке. 10. Кокъ-Чунгуль, 
4. Иргуль. 11. Авыръ. ры 
5. Кокъ-Чунгулъ, 12. Кара-уткуль. 

6. Чаюкъ. 218: Иркибай. 


т. Кумъ-Чунгулъ. 


ХХУ. Оть Казалинска до Бухары. 


1. 03. Алщибай,... 15 10; Ур. Иркибай. ...- 26 
2.2 Кол. Утабась. г:18. 11; Г. Зангаръ-тюбе ... » 10 
3. Кол Ирбай. ... 80 ’ 12; Кизыль-какъ + ее» 45 
4: Кол, Джанбага.. 18 18, У под. Букаяъ. 
5: Ур. Сары-булакъ 18 14: Юзъ-кудувъ. 
6. Кол. Манась, ‚ 25 15. Коип. Кокпантаиь. 
7. Ур. Дчаманъ-ча- 16. › Танжарыкъ. 

2 ТАНОБЬ . зазркиь 14 17. › Тюменбай. 
8. Кол. Кжара-муй 23 18. › Киндерли. . “) кой 
9. Коа. Уширъ-каз- 19. › Джусалы-сай, 

‘Чань ПИ... 46 20. › Кизыль-вавъ-] 

- 


ОЕ 


21. Назаръ бай. 23. Базарь Сары-булъ. 

22. Касаталъ. 24. Городъ Бухара. 

Путь пройденный въ 1858 г. Игнатьевымь, вообще бфдный водой, 
кормами и топливомъ, длиною примфрно 700 версть. 


ХХУТ. Оть Казалинска въ Хиву. 


в) Путь, предполагавиййся въ 1872 году для похода въ Хиву. 


1—12, До колодца Кизыль-какъ 318 в. по предыдущему маршруту. 


13. Кол. Боккале. .. 48 
14. › Басъ-кара. . 38з› Есть съемка. 
15. › Минъ-булакъ 191] 
16. ›Бисенты-булакь 20 
17. › Буза... 20 |, иироосовь 
18. › Кой... 30 Е 
19. › Сары-булакъ. 30 
20. › Шураханъ. . 80 У переправы черезь Аму-Дарью. 
21. › Хива.... 80 
Итого. . 679 
Ъ) Цуть Никифорова. 
Вер. Вер. 
1. Кол, на лфвой сторонф 14. Копи Бель-кудукъ.. 36 
Сыръ-дарьи. ...... 14 15. Укр. Худоярь .... 321] 
2. Канава ... у ь т 88. 16. Колод. Зантарь. ..: 18 


3. 0з. Кара-вкуль. . 


20 17. Колод. Алты-вудукь. 29 


4. Укр. Бишь-кала..... 9 18. ВЪ сен. ...... 824 
5. Прот. Джиль-куванъ .. 16 19. Кол. Кокъ-тюбя ... 44 
6. Р. Куванъ-дарья.... 16 20. 0з. Камышлы-башь. . 39 
те. к И ВР .: 5). 000. 
8х г 1) 22. Оз. Дау-кара..... 19 
в у СВ: 23. Дол. Аму-дарьи. ... 68 
10. Джаманъ-чаланакь ... 38 24, Городъ Кинчакъ... 65 
11. Кон. Сай-кудукь.... 21 25: „ Жив... . 100 
12. Коп. Анръ-тау .. каб, Вора 


138. Колод. Кара-батырь... 25 Итого. ‹ 758 


ет 


в) Путь Муравина. 


Вер. 
1. Джанкенть, одзъ Шаза- 
ЗИНОКВ. „..: сдал в 32 
2. Озерко южнфе Сыръ- 
р о 23 
3. Руч. Адамъ-ала системы 
Куванъ-дарьи...... 26 
4. Куванъ-дарья.....- 37 
5. Оз. Зынтылъ-куль.... ЗИ] 
6. Оз. Ачи-куль ее. . 37 
7. Зал. Авъ-джаръ..... 21 
8. Другое оз. Ачи-куль. . 100 
9. Черчи-тау (въ сторон). 36 
10. АБъ-тау. № нс 13 
11. Гран, Аральскаго влад. 20 
12. Оз. Сарты-куль..... 18 
18. Ов. Матлать;: , .... 261 
14. У р5ки Узень-дарьн. . 20 
15. Первая деревня на Узень- 
А Ен: рае 20 
16. Укр. тородокъ Шахтемирь 24'|з 
17. Уврёналеше Нуркусъ .. 28 
18. Укр. на Улу-дарьв... 25 
19. На р. Куляби ‘приток 
Улу-дарьн. +. 2913 
20. На Улу-дарьё. ..... 211] 
21. Устье Н, Рускулла. ,. 25! 
22. Ну р. Улу-дарь.... 93 
23. Городъ Визирь..... 23 
24. Г. Кахть (Китай).... 19 
25. Между Шахабатомь и 
ной, кения... 728 
26. Г. Хива..... : 25 


Итого. . 691 


Озерцо песч. бугры, 
Безлфсье; мёстами камыши и да- 
же пашни. 


У моря. 
Съ вонючей водой. Дорота по 
бугристые пески: 


(Въ 1741 г.). 


Дорога между озерковъ. 


По лвую сторону р$ки, 
Арыки и камыши. 

По населенной равнин. 
Тоже. 


Граница Хивинск. влад. 

Камышь и иесч. бугры. 

Низменность, по напр. бер. рЪви 
тора Чолпакъ. 


При озер$. 
Черезъ Аму-дарью и т. Гурленъ. 


Песчаные бугры, 


В 


ЖХУТ Оть Оренбурга до Хивы. 


Бывшее Эмбенское укрфплеше въ 452 в. отъ Оренбурга и въ 80 
верстахь оть теперешняго Эмбенскаго поста. Отсюда: 


Т. Р. Аты-Джакеы..... 22 Кормъ плохой. 
2. Р. Джаинды....... 81 Корму мало. 
3. У горы Намазъ-тау... 23 
Корму очень мало. 
4. Пройдя гору Карачетау. 36 } 
5. Р. Чеганъ, противъ горы 
Ходжи-Бергена..... 28 Чеганъ течегь плесами; кормъ по- 
6. Рота с и ‘рядочный. 
7. Родн. Асю-Тасты.... 26 Посл подъема на Уеть-Уртъ, 
; удобнаго для тель. 
8. Копани Соръ-кудукь.. 40 Воды довольно; корму мазо. 
9. Уроч. Тюбя-кудукь... 89 \ Воды въ колодцф достаточно; кор- 
10. Пески Исенъ-чатыль .. 15 1 мы порядочные. 
11. Ур. Каска-Джуль.... 86 Копани подъ чинкомъ; спускь 
удобный, й 
12. Родн. Акты-кенды.... 58 Спускь къ роднику неудобенъ 
корму почти нфтъ. 
13. Родн. Акъ-булакъ.... 35 Два удобные спуска къ водф, но 
корму нЪть. 


14. Разв. укр. Давлетъ-Гирей 42 Спускъ къ водф круть, но за то 
на берегу Аральскато моря есть 
кормъ. 

15. Родн. Каска....... 50 Спускъ удобенъ; корму очень мало. 

16. Ур. Аджибай-Аксуать.. 40 Опускъ улобенъ; вода въ самомь 

: морф почти пр\®еная, 'ио корму 
- ить. 

Ур. Кара-Гумбеть.... 34 Спускъ удобенъ, вода въ озерф Ай- 

бугиръ ирфеная; но корму мало. 


17. 


18—91. Четыре перехода пб 
западной сторонб озера 
'Айбутнра до залива Акъ- 
Чеганака....... ТИ Вода прёсная; но корму нфть, 

22. Подъ спускомь Айбугирь 28 

23. Быв. укр. Кызъ-кала.. 38 


| По стран съ осЪдлымъь населе- 
24. Г.`Куня-Ургенчь.... 28 ] ем. 


тия 


Вер. 
25, Хансый домъ Чербакъь. 38 
26. Г. Изьялы........ 30 
27. Е, Таша. 2 са ‚28 
28, Г. Амбарь ....... 19 
29. Г. Шахъ-абадь. 14 
80, Ава сома 22 


По стран® еъ осфдлымъ. населе- 
н1емъ. 


Итого 843 в. въ 30 переходовъ, 


А оть Оренбурга 1895 в., около 52 переходовъ. 


ХХУП. Оть укр. Ново-Александровскаго въ Хиву. 


Дорога Турпаева, сомнительной достов®рности, 


Увр$илене Ново- 


Александровское болфе не существуетъ. 


1. Колодезь Чонгола.... 95 
2. Кол. Эчкю-Кыргань... 20 
(Ишке-кыртанъ). 
3. Кол. Бешъ-Чингровъ. . 85 
4. Кол. Артатали ..... 50 
5. Кол. Акъ-Куругь.... 35 
6. Кол. Джантысъ-Чинтрау. 35 
7. Кол. Кошъ-Ата..... 65 
8. Кол. Табынъ-еу..... 85 
9. Айбутирь 1... 85 
10. Куня-Ургенчь...,... 60 
11 Тата а ее 65 


122 Жива ль сила мох 565 
Итого. . 615 


Тлубина колодца 17 махов. саж.; 
вода прфеная, 

Четыре колодца такой же глуби- 
ны; вода ирфеная въ изобими. 
Глубина 20 махов. саж.; есть ка- 

менныя колоды для водопоя. 
Глубина 23 саж.; воды меньше 
п она сохоновата. 
Глубина 12 саж., вода прфеная. 
Глубина 12 саж., вода прфсная. 
Глубина 12 саж., вода прфеная. 
Тлубина 15 саж., вода пр\еная; 
отсюда ей запасаются. 
Саксауловый леъ почти от сама- 
го Табынъ-су. Караваны прохо- 
дать это проетранство въ 3 —4 дня. 
Спускъ съ высокато и крутаго 
чинка и потомъ визменностью, 
гдз много кочевокъ. 
Степь и мфста воздланныя вдоль 
арыковъ. 


Черезь. мфста населенныя. 


Дорога вообще трудная, особенно 
оть кол. Акъ-куругь до В.Ургенча. 
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ХхХУ. Мангышлакская караванная дорога въ Хиву. 


Форть Александровсвй, у Касшйскаго моря. 

1. Колод. Канта. ..... 38 Почва по дорог  каменистая; 
справа и слёва горы, въ кото- 
рыхъ есть лфсъ и пастбища. 

2. Кол. Бави-вудукъ.... 140 *) Почва твердая и холмистая, кор- 
мы хоропце, вода въ придорож- 
ныхь колодцахь на глубинф до 
3 саж., вдоль дороги встрёчает- 
ся кустарникъ. 

3. Кол. Буръ-кудукъ. ... 45 **) Песчаная равнина; колодцы глу- 
биною 5 саж., травы хороши. 
Отсюда начинаеть вотрфчалься 
саксаулъ. 

4. Кол. Сентекъ (Бишь-оглу). 45 Дорога ровная и песчаная. Хоро- 
шая вода на глубинё 2—3 саж. 
Травы хороши; савсаулу много. 

5. Кол. Сай-кудукь .... 60 Два дни пути, съ водою изъ Сен- 
тека. Почва известковая, травы 
недурны, саксаулу довольно. 

6. Кол. Каракынъ..... 50 Дорога камевиетая и гористая; 
воды по пути нфть; топливо ки- 
зякъ, на ночдегь вода соденая. 

7. Кол, Ильте-идже.... 110 Подъемъ на гору Кара-дагь, вы- 
сокую и крутую, потомъ совер- 
шенная равнина, гдф колодцы, 
съ хорошею впрочемь водою, де- 
жать по сторонамь оть дороги, 
въ 5 — 10 верстахъ, и На глу- 
бин® 20 и болфе саженъ. Почва 
твердая; травы не дурны; сак- 
сауль воть. 


*) По съемкВ Иванина на этомъ пространств6 значутся: колодезь Кштынтъ, 
мог, Бактыгиаьдь, мог. Кенышбай съ сосфди. кол, Бурдюгень, кол. Катеннь и 
кол. Караманъ-ата, о качествахь которых однако свЪдфнйй нЪть, 

**) Вь промежуткь кол. Соугать-аще, на 9-Й верстё оть Баки или Беке- 
худука, р 
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8. Кол, Табынъ-су. .::. 100 Вода на весь путь изъ Ильте- 
идже; на дорогВ же ея вовее 
нЪть. Почва твердая и мфстами 
каменистая. Травы и сакеауль 
встрфчаются, но кочевокъ въ 
этихь мфотностяхь не бываетъ 
викогда.: 

в} 9 ваше мерить ХУ. 


Итого. . 853 . 


ХЖХ. Оть валива Кендерлинскаго къ Куня-Ургенчу. 


а) Съверная дорога, мимо горы Карашекь, близъ которой выходить 
на Мантышлаксвую дорогу. Путь маловодный. До Куня-Ургенча 630 
версть. 

5) Южная, мнмо родника Думбай, торы Сулу-дюрдюль, колодца 
Чулаку-тиииь къ роднику Киндерли (169 в.), откуда 


1. Кол. Тишикъ-тамъ... 34 
2. — Черкеше ..... 21 . 
3. = Думбй...... 17 0% дурною водой. 
4. — Родн. Илте-идже 33 
104 в. 


Отсюда по Мангышлакской дорог черезь Табынъ-су, по маршруту 
№ ХХУШ, 245 версть до Куня-Ургенча и 365 версть до Хивм. 


ХХХ. Изъ Красноводска въ Куня Ургенчь °). 


1. Кол. Янгуджа .. 33?) Глубиною 16']з фут.; вода горько-соленая. 


2. › Каюынь... 163/: Глуб. 175 ф., вода хорошая. 
3. › Сюйчн.... 2514 Гдуб. 183 ф-; вода солоноватая. 
4. › Кошоба.,. 40/4 Пр5овый родникъ. 


+) Это одна изъ многихь дорогь изъ Красноводска_ въ Хивинокое ханство, 
кратчайшая изъ всхъ. Не приводимь другнхь шо малой пригодности их 


НИ о 


Вер. 
5. Кол. Гезли-ата.. 28 Тлуб. 14 ф., вода солоноватая. 
6, › Бульмудзиръ. 47 Яма съ дождевою водою. 
7. › Отламышь .. 2414 64 фута тлуб., вода горьковатая. 
8. Родн. Доунгра .; 28 Соленый родникъ; въ 6! вер. пръс. 


кол. Чагылъ. 

9. Кол. Кумъ-Себшень 58 Тлуб. 63 ф., прфеный. 

10. › Казахлы ... 341]з Глуб. 12 ф., горьковатая вода. 

11. › Узунъ-кую .. 58 Глуб. 103 ф., вода. прёоная. въ бол. 
количеств%. 


12. › Аджи-куюсы 73 Глуб. 1 ф., вода соленая. 
13. › Сары-камышь 241/4 Глуб, 12 ф., прфеный. 
14. › Декча.... 18 Глуб. 1 ф., вода прфеная. ‚ 
15. Гор. Куня Ур- 
тенчь... 105 Отепью, гдф есть колодпы, & подъ конець 
начинають попадалься кустарники. 
Итого. ... 708'/з Весьма трудной дороги, имфющей впро- 
чемъ по большей части твердую почву 
(№ 1-13). 


ХХХТ. Отъ Красноводска до Игдовъ. 


Путь идетъ -100 в. вдоль Бааханскаго залива и потомъ Вход ста- 
раго русла Аму-дарьи, около котораго много песковъ. 


1. Кол. Куртъ-куясы. ,. 48 12, Кол. Эсхаць‘.... 1313 
2. ›, Белекъ. ...-. 40 13. › Тошатань.,. 141 
3. Ур. Мулаа-Кари... 45 145. > ДВиЗА Зато вар 
4. Кол. Кутолъ...... 15 11. › Бурунь.... 15 
5» ыы 15'/а 16. Оз. Джамала.... 144 
6. › Кара-Ишанъ. .. 10: 17. Кол. Хазломбежи. .. 16 
7. › Тандерли..... 20 18. › Яныджа .. 38 
8. › Алты-кую .... 14 19 5 И... 14 
9: › Бууруджи.....19 

10; › 


Дзоурювъь.... 131, Итого... 35814 


хххи. Оть Красноводска до Беурмы. 


1—5. Мулла-кари -.... 127 По. предъидущему маршруту, 
6, Кол Вутущь гии. 11 


Вер. 

7. Кол. Кори-Гишемь.., 28 

8. — Айдинь,...:..- 26 На тЬвой сторонф бывшаго русла 
'Аму-дарьи, ‘которое туть зане- 
сено песками, 

9. Безводный ночлегь... 28 

10. Безводный ночлегь... 93 

11. Кол. Кезанджикь. . Ш 

12. Ключь Урунъ-су . $6 о 

13. Кол. Уйсокъ....... 28 


14. Безвод. канава Аджидже. 16 


15. Укр. Кизыль-Арвать.. 16 Подгорная степь. 


16. — Кодшь.... 33 
17. —  Кизыль-чешие 12 
18. — Беурма .. 15 


Итого. . 400 в. 


ххх. Оть Астрабата до Герата. 


1. Г. Астрабать . .. 45 14. Развалины Туса .... 57 
2. Шваркнла... 28 15. Гор. Мешхедъ...... 25 
3. Фендериксъ. а ь Итого. 142 
4. Писсерукъ. ... 40 16. Кехризъ-деме...... 33 
5. Шахь-абадь. .. 68 17. Калянтаръ-абадь .... 38 
6. Симулганъ.....- 60 18. Абдаль-абадь .’, .... 96 
7. Гейдеръ-абадь. . 20 19, Турбети-Шейхъ-Джеми . 37 
8. Городъ Буджнурдь + 26 20, Аббасъ-абадь . . с + 188 


Ито! : 20 


299 21. Кехризъ. 0. + 


9. Городъ Ширванъ. 46, 22, Кусань - 5. 40 
23. Шевень. .... 19 
24. Гурьянъ..... 28 
25. Шикиванъ. .. 21 
12. Бекназнрь. ...,.... 37 26. Городъь Гератъ . 32 
ТВ ОВ, (ео. 23 Итого. 327 


} А всего. .. 871 
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ИУ. Замфтка объ этнографической картв Аз1атской Росеи. 


Въ особой записк® „О комилектоваши войскъ въ Азатской Россш“ 
приводятся данныя о числительности русско-азатскихь инородцевь и 
часто о мфетахь жительства ихъ. Этнографическая же карта имфегь 
цфайю наглядно представить именно эти мфота жительства и потомь 
показываеть: 1) какъ разселились по степямь и по Сибири руссше 
колонисты, мало-по-малу обративиие одну часть послфдней страны въ 
совершенно русскую, тдф инородцевъ нфть совефмъ или очень мало, 
а въ остальныхь занявийе важнЪЙице естественные пути и экономиче- 
све центры, 2) как!я именно инородчесыя племена находатся въ тфе- 
иЪйшемь сближении съ русскими по мфсту своего жительства и слфд. 
наиболбе обрусфли или, по крайней мфрЪ, ознакомились съ русскою 
жизни. 

Данных для составлен! я карты черпались изъ слдующихь источни- 
КовВЪ: 

1. Миллерз: Описан!е вофхъ въ Росейскомъ государств® обитающихь 
народовъ. 1775 — 77. 

2. Геори: Описан @' всёхъ обитающихь въ Росс йекомь тосударств® 
народовъ. 1799. 

3. Разныя статьи изъ „Сибирскаго Вфстника“ Спасскало, 1820-х 
тодовъ. 

5. Сазьет: Этнологичесвя изслдованя объ Алтайскихь народахъ, 
и стальи о Самофдахь ин Остякахь въ Этнографическомъ ОборникЪ, 
изд. Рус. Геогр. Общ. 

5; Галемейстеро: Статистическое описане Сибири. 

6. Завалииинь: Описаве Западной Сибири. 

7. Памятных книжки губернйй Тобольской, Иркутской и др., разныхь 
тодовъ. > 

8. Описки населенныхь мфсть губерый Тобольской, Томской и Ени- 
сейской. Это важнфйшее для этнограф! издане досель касается только 
названныхь трехъ губерый Азалской Росси. 

9. Поэтому для Иркутской губерыи пришлось употребить въ дёло 
статью г, Уудовскало объ этнографи этой губернш, въ Зап. Сиб, Отд. 
РОД :0 
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10. Распространене ннородцевъ Забайкалья и Амурскаго края пока- 
зано на основаши моихъ личныхь изысканй, произведенныхь въ 1857 — 
58т., итрудовъ Ровинскаго, Пржевальскаго и коммиссш генераль-адъю- 
танта Сколкова. 

11. При начертан!и районовъ сЪверныхь бродячихь инородцевъ, по 
недостатку точныхъ данныхь о траницахь ихъ разселеня, я предпочель 
обчертить ихъ прямыми лив!ями весьма грубой прибдизительноети, при- 
держиваясь данныхъ, находящихся въ Геогр. Словарз Рос. Империи. 

12. Туркестансюй Ежегодникь 1872 послужиль основашемь для 
карты Туркестанскаго тенералъ-губернаторства, а сочиненя Мейера, 
Красовскаго и др. для киргизскихь степей. Отепныя укрфилешя безъ 
поселковъ за этнографичесяе острова не приняты, 

13. Нафонець для контролирован!я вефхъ этихь данныхь служиль 
»Статистическй Временникъ“, изд. Центр. Ст. Ком. въ 1879 г. 

Масштабъ карты и время, находившееся въ моемъ распоряжени, не 
позволили внести многихъ мелкихъ этографическихь острововъ, которые 
бы сдфлали чертежь очень пестрым. Но для общихъ военно-административ- 
ныхь цфлей едва ли въ знан!и этихъ острововъ и представляется особая 
надобность. Замфчу еще, что на карт Остяки Томской губернёи прирав- 
нены Остякамь тобольскимь, хотя, слфдуя Кастрену, ихъ должно бы 
считать Самофдами. 
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